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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 918 


26 Αυγούστου 1998 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 58 

Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού Ν. ΛΙΟΣΙΑ I. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΕΚ 
(Συνεδρίαση 58/10.8.98, θέμα 7) 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περί της κατ’ όρο¬ 
φον ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το ΝΔ 1024/ 

1971 και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

β) Τις διατάξεις του ΑΝ 163/1967 όπως τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε με τα ΝΔ 946/1971 και 145/ 
1973. 

γ) Την αριθμ. 5458/31.7.98 πράξη της Συμβ/φου Αθη¬ 
νών Θεώνης Καφίρη Αθανασίου, περί καταθέσεως του 
σχετικού φακέλλου του Οικισμού Ν. ΛΙΟΣΙΑ I στον οποίο 
περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέδιο 
Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και Σχέδια κατόψεων, 
όψεων και τομών ως και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγη¬ 
σης, αποφασίζουμε: 

Προβαίνουμε στη σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιο¬ 
κτησιών του οικισμού της πόλης Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ του Νομού 
ΑΤΤΙΚΗΣ (αριθμ. οικισμού I), στοίχοι δέκα (10) με ημερο¬ 
μηνία κλήρωσης 15-16/2/86 αριθμ. πολεοδομικής μελέ¬ 
της 11279/Α/4β/15.3.78 που ανοικοδομήθηκε με δα¬ 
πάνη του ΟΕΚ σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο: 

ΣΎΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1. Ο παραπάνω οικισμός οικοδόμήθηκε επί οικοπέδου 
συνολικής έκτασης μ2 είκοσι μιάς χιλιάδων τριακοσίων 
τριάντα πέντε και εξήντα τεσσάρων εκατοστών 
(21.335.64) που ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, 
νομή και κατοχή του ΟΕΚ, κείται στην Κτηματική Περιφέ¬ 
ρεια του Δήμου Νέων Λιοσίων Αττικής και ορίζεται με τα 
στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-ΣΤ-Αστο αριθ. 11279/Α/ 
4β/78 σχέδιο γενικής διατάξεως της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του ΟΕΚ (ΦΕΚ 399/τΔ/25.7.79 και ΦΕΚ 221 /τΔ/3.5.82) 
και στο αριθμ. 11279/Α/6α/86 σχέδιο αρίθμησης κλήρω¬ 
σης και συνορεύει: 

ΒΟΡΕΙΑ: Επί πλευράς Α - Β - Γ - Δ εν μέρει με ιδιοκτη¬ 
σία της ΑΕ υπό την επωνυμία «Αγροτική Εταιρεία Πύργος 
Βασιλίσσης» και εν μέρει με ιδιοκτησία της ΑΕ «Ι-’ 
ΟΒΕΑΕ». 

ΝΟΤΙΑ: Επι πλευράς Ε - Ζ - ΣΤ με ιδιωτική οδό ιδιοκτη¬ 


σίας της ΑΕ υπό την επωνυμία: «Αγροτική Εταιρεία Πύρ¬ 
γος Βασιλίσσης». 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Επί πλευράς Δ - Ε με τη λεωφόρο Δημοκρα¬ 
τίας τέως Βασιλίσσης Φρειδερίκης (πρώην Μενιδίου). 

ΔΥΤΙΚΑ: Επι πλευράς Α - Στ με ιδιωτική οδό ιδιοκτησίας 
της ΑΕ υπο την επωνυμία «Αγροτική Εταιρεία Πύργος Βα- 
σιλίσσης». 

2. Η πιο πάνω συνολική έκταση που φαίνεται στο από 
του Νοεμβρίου 1977 Τοπογραφικό Διάγραμμα, ακριβές 
αντίγραφο του οποίου υπογεγραμμένο από το μηχανικό 
του ΟΕΚ Σίμο Δημητριάδη ευρίσκεται στο φάκελλο του οι¬ 
κισμού που έχει κατατεθεί στην Συμβ/φο Θεώνη Καφίρη 
Αθανασίου περιήλε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κα¬ 
τοχή του ΟΕΚ ως εξής: 

α) Έκταση τετραγ. μέτρων τεσσάρων χιλιάδων τριάντα 
οκτώ και δέκα τεσσάρων εκατοστών (4.038,14) από 
αγορά από την ΑΕ υπό την επωνυμία «Παναγιώτης Γ. Δρά¬ 
κος Ανώνυμος Εταιρεία επιχειρήσεων» με το αριθμ. 2590/ 
30.12.1977 συμβόλαιο αγοράς του συμβ/φου Αθηνών Νι¬ 
κολάου Χαραλάμπους Στασινόπουλου που έχει νόμιμα με¬ 
ταγράφει στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Ν. Λιο¬ 
σίων στον τόμο 60 και αριθμό 322. 

Η έκταση αυτή περιήλθε στην πωλήτρια εταιρεία δι ει¬ 
σφοράς κατά τη σύστασή της γενομένης δυνάμει του 
αριθμ. 50541/75 συμβολαίου του Συμβ/φου Αθηνών 
Ρήγα Γαρταγάνη νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία με¬ 
ταγραφών του Δήμου Ν. Λιοσίων στον τόμο 50 και αριθμ. 
385, παρά της ΑΕ «Δράκος ’Αλισσος Καταστημάτων Ανώ¬ 
νυμος Εμπορική Εταιρεία» στην εισφέρουσα δε εταιρεία 
είχει περιέλθει εξ αγοράς παρά ΑΕ «Αγροτική Εταιρεία 
Πύργος Βασιλίσσης ΑΕ» με το αριθ. 14461 /73 συμβόλαιο 
του Συμβ/φου Αθηνών Κων/νου Κανακάρη νόμιμα μετα- 
γεγραμμένου στα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Ν. 
Λιοσίων στον τόμο 38 και αριθμό 24 σε συνδυασμό και με 
το αριθ. 14463/73 συμβόλαιο συστάσεως δουλείας του 
αυτού συμβ/φου νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία 
μεταγραφών του Δήμου Ν. Λιοσίων στον τόμο 38 και 
αριθμό 26. 

β) Έκταση τετραγ. μέτρων δέκα επτά χιλιάδων διακο- 
σίων ενενήντα επτά και πενήντα εκατοστών (17.297.50) 
από αγορά από την ΑΕ υπο την επωνυμία «ΙΖΟΛΑ Ανωνύ- 
μος Βιομηχανική Εταιρεία», με το αριθμ. 2591/ 
30.12.1977 συμβόλαιο αγοράς του Συμβ/φου Αθηνών 
Νικολάου Χαραλάμπους Στασινοπούλου που έχει νόμιμα 
μεταγραφεί στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθ/κείου 
Ν. Λιοσίων στο τόμο 60 και αριθμό 404. 
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μ ίιτςση αυτή ιεριήλβε ρτην «υλήτρια εταιρεία δ< ειαμοράς κότα την 
ούεταοή της γίνομίνης δυνάμει του αοιβυ 23000/?3 συμβολαίου του ουμβ/*ου Αβηνύν 
λεωνίδα Τοβχάλου νόμιμο μεταγεγραυμίνου στα βιβλίο *υν μεταγοαμύν του Δήμου 
κ. Α.οοίυ* οτσ τόμο 39 κα< αώιβυό 107. χαρά της ΑΕ ΙΖΟΜ Ανώνυμος βιουηχανική 
£τοι£ία δίη» πομίρόοοα δε εταιρία £ίχε χεριίλβει ε£ ανοοός ιαοό τη: ΑΕ’· 

*Αγοοτ »«/5 £ταιοεία ΠΟοτος Ιαοιλίοοπς ΑΡ*με το αοιόμ 14462/73 συμβολοιο του ουμβ/αου 
Αόηνύν Κυν/νου ίβνβκάοη νόμιμα μεταγεγρβμμίνου στα βιβλίο μίταγοδούν του Δήμου 
κ. Αιοσίυν α τον τόμο 38 ία< αοιβυ 25 οε συνόυαομδ μ« το ςριθμ 14463/73 συμβόλαιο 
συστδοίυε δουλείας του αυτού ουμβ/μου νόμιμα μεταγεγραμμίνου στα βιβλία μεταγοόμύν 
του Δήμου Ν. Αιοβίυν στον τόμο 38 και βριβμό 26. 

Α>ο τα βνυτίου συμβόλαια ιοοκΰντο Ατι («ι τυν ιόιυτικύν οόύν , ιδιοκτησίας 
της Α| Αγροτική Ιτβιρίΐα Πύργος Ιαοιλίοοηε ΙΛ τις οτοίες ουνορεύει το οικδιεόο 
του οιχιοιιού α. η* ιλευούν Α-Ιτ (Οοτι«4) και 6-Ζ-Στ (Νότιο) ο«οκτά ο ΟογανιαυΑς 
ΑικοΤηκο ·οοτίΐ·τι«4< δουλείας οόοό . ίου είχα ουσταβαί ι* το αοιβυ 14483/73 
συμβόλαια Ουβτάσαυς Αουλίιβς του Ιουβ/μου Αβηνό* Κυ*/νου ίανακδοη *ου νδυιμα ίχει 
μ<τ ο γρΑο π ·« η Μιλία ματαγραμύν του ΑΛμου 8. Αιοοίυ* οτον τόμο 38 κοι αβιβμό 26. 

3) Ειι της μικοιβδικής ίκταακ η* είκοσι υιίς χιλιδδυν τριοκοοίυν τοιΑντα 
·£ντ« ν2 ·«> Οήκτα τεοο*»υν εκατοστόν (21.335.64) εγκρίβηκε η ανίγεοοη του οι χιονιού 
μι το ·*ο (9.6.71 ή* ίου Αηυοσιεύβηκΐ οτο αοιΑυ 399/τΑ/25.7.1971 ♦€* ό»υς 
τοοιοιοιήβηκε υε το ο·ο 24.4.(982 ΠΔ ίου δημοσιεύτηκε οτο αοιβυ 22ΐ/τΔ/3.5.1982 *€Κ. 

μ) Αγο το ανυτίρυ οικόκεόο όιατίβηκαν γ»β δημόσιους και κοινόχρηστους χύοους 
μίτρα τετοαγμνικά ειτά χιλιδόες «εντακόοια ί£π *αι ογδόντα εννία εκβτ. (7.506,99) 

Η ίιτοοη ουτΑ ανήκει κατά κυριότητα ρτον 0£Κ κοι 6τν μεταβιβάζεται οτους οικιβτίς 
με την μετΜίβοοη σε κάδε ίνα οτ"αυτούς της αυτοτελούς οοιζόντιοε ιδιοκτησίας του. 

Στην κυριότητα του ΟΕΧ ιαοοιιίνει ειΐοης και Αεν μεταβιββζεται στους ο>κιστίς 
ίκτφοη μίτου» τετοαγννικύν χιλίυν «εντοκοβίυν ενενήντα εττβ (1597,Μ). 

$} Ο ΟιιιομΑς βυτβς οιιοόουήβηκε ειι της μνολοίιου εκτάοευς εμβοΑού μίτουν 
τετοανυνικύν Αύόεια χαιΑώυν, ΑιαιοοΙυν τοιαύτβ εν6ς *βι «βόομΑντα είύτε εκατ. 
(12.231,75). η οααία μ6νη αυτή αιοτελεΙ το οικΑ»ε6ο τυν με την ·αοοόοα «οΑ£γ 
ουνιοτμμεννν οντοτιλμν αοι(θντίμν ιδιοκτηοιύν του οικιουού και μετοβι0Α(εται 
στους οιβιστίς με την μπαβίβαοη με τις οοιίδντιες ιόιοκτηοίες τους κοι \<ςτδ 
το ιοοοοτΑ ε£ α6ια·οίτου ίου αναλογεί οε κΑβε υ■ Δ ατ'αυτίς. 

6) Στο αοιΟυ Κ279/Α/43/78 αχίδιο Γενικής Αιβτόίευς της Τεχνική: Ττηοείίς: του ΟΕΚ 
και στο αοιΟυ Μ279 /α/6ο/ 86 σχίΑιο ασίβυηοη: - «αηουσης (·£Χ 399 /τ:/ 2£.".1979 
και 221 /τα/ 3.5.82) ολΑκλησο το εκ μίτουν τετοαγυνικμν είκοσι μιΑ: χαιοΑυν, 
τθ<ακοοίυν το·4ντς ιίντε και είήντς τεοοάουν εκατ. (21.335,64) οικύτεόσ εμαονίίετςι 
με τα ολααβητικί κεοαλαία γοΰιβιατο (με κόκκινο μελΑνι) α-8-'-4-£-Ζ-Σ'-α. 

η κόκκινη εηοΟνεια του αχεόίου τούτου είναι εκείνη ίου Αιατίύηκε γ»ο όημύσιους 
«αικοινόχοηστους χύοους. 

η μίλί ηιαόνειβ η χαοοκτηοιΣΑυίνη υε ιδιοκτηοίο 3€ε είναι εκείνη ίου »ωαυίνει 
στην κυοιδτητε του 06ε. η λο·»ή εηοόνειο του οχεΑίου αυτού ακστελεί το οικώηδο 
του ΟίκιΟμοϋ. 

6. ΠΕΡΙΠα·* 7» ΣΠΙΙΓΓΤΪ<ΙΟ< ΑΤΤΟΤΕΑΠΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΝ ΙΑΙΟΚΤΧΠΩΝ του ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο Οι * ι συό: ίου χοοακτηοίζετοι μι τ 0 ν λς*ινικΑ αοιόυΑ ίνς (I) ίχε< ονεγεοθεί 
στο τοσβνακεοΑμενο σικΑιεόο και τεο»λαμβάνει ουνολικΑ Δίκα (10) Στοίχους στους 
οτοίους αντιστοιχούν εκατόν τοιβντο βύο (132) διαυεοίοματα. 

Οι αυτοτελείς 30»£Αντ»ες ιόιοκτηοίε: εου ουνιοτύνται και Αιίιονται ανοτις 
«αοοιίνυ ΑιατώΙεις, είναι οι ιαοακότμ αναυεσΑυενες «α* λειτομεοειακί ιεσ>νοααόυενε:: 

γτοιιο: Να: (*; 

Ο στοίχο: τύνου 412 I »θυ μαίνεται οτο αοιβυ τ12Τ9/Α/48/78 

χολεοΑουι·Α δχίΑιο. αιοτελείται α*ο κυλυτή-ΙοΑνειο «βι ’ους ιοώτο (Α), δεύτεοο 
(9). τσίτ: {*; κβ τίταοτο (Α) ιβνυ α»ο την νυλυτή - Ισόγειο οοόμου: και Αύυα η 

χεοιγοααή τυν οεοίυν ίχΐι υς *|ής: 

η ηιλυτή -ισόγειό αιοτελείται ανο κοινόχρηστους χύοους, κεντρική είόοόο 
νολυκατοκίας, κλιμακοατόοιο και αοανοίρ και ααίνεται οτο αο'θιι Α/ι οτίΔιο 
κατόοευς. 

Ο Α" Αοονο' <ου μαίνεται οτο αοιόμ Α/2 οχίδιο κατόμευς, αιοτελείται αιο 
κοινόχρηστους χύσου: ΑηλαΑή κλιμακοοτΑβίο. αοανοίε και ΑιΑΑοονο τοοοιελόοευς 
και το αοιΑμ £ ν α (1) «αι Α 0 ο (2! διαμερίσματα η 

πριτοαμή τυν ονβίυ* ίχει υς ε£ής. 

Το ΑριΑυ ( ν α (1) Α<αμ£ρισυα αιοτελείται ακο τοία κύο<α Αυυότια. 
κουύίνα, λουτοό και λοιιούς 9οη9ητ,«ού: χύοους. εχει καβαοό ευβοόό μίτρα τετραγ. 
εβόουήντς οκτύ κα· ενενήντα εκατοστά (78.90). νοοοοτΑ ουνιΑιοκτηοίας «6 αδιαίρετου 
ειι του όλου οικοιίΑου ς£ήντα οκτίι ΑεκΑκις χιλιοοτς (ΜΠοο) εου αντιοτοιχούν σε 
μίτοο τετραγμνιιβ ογδόντα δύο και ε£Οντα εννία εκατοστά (82.69) ·0μου: ε£ήντα 
βκτύ (68) «οοοστό ουυυετοίής στις Αοκάνες κοινοχρήστυν εκατόν εννίο χιλιοστά 
(1091ο) . ανελκυστήρο ενενήντα ιίντε χιλιοστά (951ο) και κεντρικής Αίουβνοης 
εκατόν εννιά χιλιοστά (ΐ09Κ>) και ουνσοεύει: 

Ανβτ. : Με το κλιμακοστάσιο και το Αιαμίριουα (2) του ιδίου οοόμου. στοίχου 

κοι «ολυκατοικ'α: Δυτ,«ά ηε καινΟκτητο οικόκεόβ 

βοο. Ηε «οινάκτητο οικόιεάο και Νότιο Με κοινόκτητο οικό·εδο 

Τα Αοιβυ. ίύ : ι2; άιουεσισυα αιοτελείται α*ο τίοοεοα ;4; «ύαις 
Αυμάτια. κουΣ’να. *ου»ρδ κοι λοΊοΰς άοΓίητικούς χύοους. ίχε> καβαοδ εμβαάδ 
μετσα τςτρατυνικά εκατόν ί»α «ο' ενενήντα εκατοστά (101.90). ιοοοοτά 3υν·» 
ά*ο«τηοίος ε£ οδ.αισίτου εκ του Αλου ο·κο«ίόου βγΑΑντς ειτά δεκάκις χιλιοστά 
(87"οο; ίου 2 ν’ι?*θ!χουν σε μετοβ τετοανυνικά ε·βιάν ίΐη κα· εβδομήντα εννεσ εκατοστά 

(106,79) ιήμους σνδόντα ειτά (87) ισοοοτδ συμμετοχής στις Αακόνες κοινοχοΛοτυν 
ί»ατδν οαρδντσ ίνα χιλιοστά (ΐ4ΐΐβ), ανελκυστήρα ?«Αν είκοσι δύο χιλιοστά 
(ΐίΠθ)και κέντα.βής δίουβνοης εκατόν οαοάντα <να χιλιοστά (ιαιΐο) και ουνοοευε·: 


Ανατολικά Με κο ι νόκΤΓ,το οικοιεδο δυτικά Με το κλιμακοοτίαιο «οι με το διαυεσισμς 

(ΐ) του ιόίου οοόμου , στοίχου και ιολ/κίος 

Βοο. Με «οινδκτητο οιχόιεδο και Νότια Με κοινδκτητο οικδιεόο 

Ο 8" Αοσμος ιου μαίνεται οτο αρι·υ Α/2 σχέδιο κβτδαευς. αιοτελείται α*ο 
κοινόχρηστου: χύοους δηλαδή κλιμακοστάσιο, αοονοίρ και ίιάδοουο «ροσιελάσευς 
και εεριλαυβάνει τα αοιόυ τοIα (3) και τεοοερα (4) διαμερίσματα η 
«εριγραμή τυν οεοίυν έχει υς ε£ής: 

Το Αοι·μ τρία (3) Αιαυίοιουα αιοτελείται αιο τοIα κύοια δυυάτια. 

κουζίνα, λουτρό και λα ιιούς βοηθητικούς χύοους. έχει καόαοό εμβαόό μίτοα τετσαγ. 
εβδομήντα ο«τύ κο< ενενήντα εκατοστά (78.90). «οοοοτδ συνιά.οκτησίβς ε£ αόια.σίτου 
ειι του όλου οικοιίδου είήντα ο«τύ δεκάκις χιλιοστά (6ΛοαΙ »ου αντιστοιχούν οε 
μίτρα τετρσγυνικά ογδόντα δύο και ε£ήντα εννίο εκατοστά (82.69) αήμους είάντα 
οκτύ (68) ιοοοοτΑ συμμετοχής στις δαχάνες κοινοχρήστυν εκατόν εννίο χιλιοότά 
(1091ο) . ανελκυστήρα εκατόν τίοσεοο χιλΐοστό(ΐ041ο) και κεντοικής βίουανσης 
εκατόν εννία χιλιοστά Π09%ο) και συνορεύει: 

Ανατ. : Με το κλιμακοστάσιο κοι το όιβυίριουα (4) του ιόίου οοόμου . στοίχου «βι 

ιολμ«ατοικίας Αυτοά Με κοινόκτητο οικόιεδο 

8οβ. Με κοινόκτητο οικδιεόο και ΝΟτιο Με κοινόκτητο οικόιεδο 

Το Αβιόμ. τίοοερο (4) Αιουίοιουο αιοτελείται βιβ τίσσερο (4) κύοια 
Αυυότια. κουζίνα, λουτρό κοι Χοϊκούς βοηβητικούς χύοους. έχει καβαοό εμβοδδ 
μίτρα, τετράγυνικό εκατόν ίνα και ενενήντα εκατοστά (101,90). ιοοοοτΑ α/νι- 
διοκτηοίος ε£ αδιαιρίτου ειι του όλου οικοιίδου ογδόντα εττά δεκάκις χιλιοστά 
(87ϊοο) ιου αντιστοιχούν οε μίτρα τετραγννιχά εκατόν ί£η και εβδομήντα εννίο εκατοστό 

(106.79) αήμους ογδόντα εκτά (87) ιοσοστό ουνυετοχής στις δαιβνες κοινοχρήστυν 
εκατόν σαράντα ίνα χιλιοστό (1411ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα κίντε χιλ. 

(135X4 και κεντρικής βίομανοης εκοτδν οαοόντα ίνα χιλιοοτά (1411ο) και ουνσοεύει: 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικδιεόο Αυτικδ Με το κλιμακοστάσιο και το διαμίριομο ;3» 
του ιόίου οοόμου , στοίχου και κσλμκατοικίας. 

Ιοε. Με κοινόκτητο οικδκεδο και Νβτια Με κοινόκτητο οικδιεόο 

0 δοομος ίου μαίνεται στο αριβυ Α/2 σχίό·ο κβτσαευς, αιοτελείται αιο 
κοινόχρηστους χύοους δηλοδή κλιμακοοτάσιο. οοανοίρ και άιάδσουο «ροσιελάοευς 
και «εοιλαυβδνει τα αριβυ ιίντε (5) και ί£η (6ί διαυερίσμάτά η 

•εριγραμή τυν οιαίυν ίχε» υς ε£ής: 

Το Αριόμ «άντε (5) διβμίριαυα οιστελείτα· αιο τσίβ «ύοιο δυυάτ;α, 

κουζίνα, λουτρό και λοιιούς βοηθητικούς χύοους. ίιει «εβαρό εμβαδό μίτρο *ετσογ. 
εβδομήντα οκτύ και ενενήντα εκατοστά (78.90). ιοοοοτό ουνιάιο*τηοία: ε£ αά*βιοετου 
ειι του όλου οικοιίδου είήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (681οο! ιου αντιστοιχούν σε 
μίτοα τετβαγυνίκδ ογδόντα δύο «αι είήντα εννίο εκατοστά !82.69) μήμους εΣ-ήντσ 
οκτώ (68) ιοοοοτό συμμετοχής στις δοιανες κοινοχρήοτυν εκβτδν εννίο χιλιοοτ* 

(1091ο) . ανελκυστήρα εκατόν ό£«α τέοσεοο χιλ!!14ϊα; «α. κεντρική: Βίρμςνση: 
εκατόν εννία χιλιοστά (1091ο) και ουνοοευε;: 

Ανατ. : Με το κλιμακοστάσιο και με το διαυίριουβ (6) τβυ ιδίου οοόμου, σταίχου 
κοι ιολ/κία: Αυτικά Με κο<νδ«τητσ οικδιεόο. 

Βοο. Με κοινόκτητο οικδιεόο και Νότια Με κοινόκτητο οικβιεδο 

Το Αριβυ. ΙΕη (6) διαμίριομο αιοτελείται αιο τίοοεοα (4) κύοια 

δυυάηα, κουζίνα, λουτοό «αι λοιιούς 3οηβητικούς χύοους. εχει «αβαρό ευβαδδ 
μίτρα τετραγυνικά εκατόν ίνα και ενενήντα εκατοστά (191.30), ιοοοοτό ουνι¬ 
διοκτησίας ε£ αδιαιρίτου ειι του δλου οικοιίδου ονόδντς εχτά δεκάκις χιλιοστά 
(47ΐοο) ·ου αντιστοιχούν οε μίτρα τετοανυνικά εκατόν £1* κα: εβδομήντα εννί: εκατοστά 
(106^79) ·ή*ου: ογδόντα ειτά (87) ιοοοοτό ομμμετοχής οτις δαιδνι: κοινοχρήστυν 
εκατόν οαοάντα £να χιλιοστά (1411ο). ανελκυστήρα εκβτδν οβοδντα ετ*ά χι*ΓΧτί 
(*.471ο)και κεντοικής βίομανοης εκατόν οαοάντα £να χιλιοστά (ΐ4ΐϊο) «οι ουνσοεύει: 

Αναΐ Με κοινόκτητο οικδίίδο Αυτικά Μι το κλιμβκοστάαια και με το διαμίριΛΛ (5 Α του 
ιόίου οοόμου, στοίχου και «ολ/κίας. 

Βσο. Με κοινόκτητο οικότεδα και Νότιο Με κοινόκτητο οικδιεόο 

0 1"δοομος ιου μαίνεται στο αριίυ Α/2 αχίδιο κατόμευς, αιοτελείται ατο 

κοινόχρηστους χύοους δηλαδή κλιμακοστάσιο, αοονσίρ και διάόοουσ ιροσιελάοενς 
και τα αριβμ εττά (7) και οκτώ (8) όιαυερίουατα π 

ιεοιγραμή τυν αιοίυν £χε· υς ί£ής: 

Το /«ιβυ ειτά (7) διαυίοισμα ακοτελε'ται οια τρία κύοια δυυάτια, 

κοοζίν·. λουτρό και λοιιούς βοηβητικούς χύοους. ίχει καβαρδ ευβοδό μίτρα τ ε'ραΎ. 
εβόουήντς ο*τύ «ο> ενενήντα εκατοστά (78.90). ιοοοοτό ουνιδιοκτηοίος εΐ αί'βιρίτου 
ί*ι του όλου οικοτίδου ε£ήντα οκτύ δεκάκις χιλιοστά (681οο) «ου ονηστοιιούν σε 
μίτο* τετραγυνικά ογδόντα δύο «αι ε£Λντα εννία εκατοστά (82.69) μήμους «Εήντς 
οκτύ (68) ιοοοοτό συμμετοχής στις δαιβνες κοινοχρήστυν εκατόν εννίο χιλιοστά 
(1091ο) . ανελκυστήρα εκατόν-εί«οοτ-τ£οοερα'χΜ24ϊο) «βι κεντρικής βίουονοης 
εκατόν εννία χιλιοστά (1091ο) κα* ουνσοεύει: 

Ανβτ. Με το κλιμακοστάσιο «βι υΐ τ ο διαμΙΟΌυα 8 του ιδίου οοόμου. στοίχου και 
ιολ/κίας Δυτικά Με κοινόκτητο οικδιεόο 

Ιοο. κοινόκτητο οικδιεόο κοι Νότια Μς κοινόκτητο οικδιεόο 

Το Αριβμ. οκτώ (8: όιαμίοιουα αιοτελείται α«ε τίοοεοβ ι4: κύρια 

όυυβτια, κουζίνα, λουτρό «ς^ λοιιούς 3ςη·η·ηκους χύοους. ίχε* «αβαοδ ευάαάά 
μίτρα τετοανυνικά εκατόν £νς και ενενήντα εκοτοστά (ΐθΐ,90). ·οοοοτ; ουν- 
όιβκτηοία: ε£ αόιοιοίτου ετ. του όλου οικοιίδου ογδόντα εττά δεκάκις χ«**ορτί 
(87ΐοο) του αντιστοιχούν οε υίτοα τετραγυνικά εκατόν ££γ «ο· εβδομήντα εννία εκατοστά 

(106.79) μήμους ογδόντα ειτά (87) «οοοοτσ ουμυε τ οιή: στ«: δαιάνίς κοινοχρήστυν 
ίκατόν οοοάντα ίνο χιλιοστά (ιατιο). ανελκυστήρα εκατβν χενήντα εννία χιλ. 

(1591* και κεντρικής όίουονοης εκατόν σαράντα £νσ χιλιοστά (ιιιΐο) «α* ουνοοεύε·: 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικδιεόο Αυτ. % το κλιμακοστάσιο κο· υε το διβμίριουα (7) 
του ιόίου οοδμου. Οτοίχου «αι ιολυκαβι»Γβ:. 
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5θΰ. Μι Ι 0 >νό«?ητ© 3ΐ*ί«ώ0 «Οι ΝόΤ:0 ΜΕ «ΟινόκΤηΤβ 0»»ό1£δο 

4ωωα: Το δωυο βνοτ€>€ίτο< ο*ο κοινόχρηστους χώοους, κλιμακοςτία,ο, χύοο μηχονο- 

οτοοίου ανελκυστήρα «οι ροΐνέτοι οτο αριθμ Α/3 οτί 2 * ο «βτδ·ε«ς. 

Το διοαεσίουατα του οτοίχου ένα (1) Εχουν κοινή θέρμανση μι το διαμερίσματα 
*ων στοίχων δύο (2) «οι τοία[3).Στα διαμερίσματα του στοίχου ίνο (?) 
αντιστοιχούν το 291 Ιο των συνολικών δα«ανύν της κεντρικής βίομανοπς. 

Οι ατοΓχο* αυτοί τροροδστούνται δίο το Λ1 λεβπτοατδοιο, «ου έχει εγκατασταθεί 
οι «οινόχρηστο χώοο του στοίχου δύο ( 2 ) 

ΣΤΟΙΧΟΣ δύο ( 2 ) 

Ο ©τοίχοι 66 ο (2) τύιου 412 Β' «ου ραίνεται οτο ασ■ βυ 11275/Α/48/78 
«ΟΑεσόσμικδ αχίίιο, αιοτελείται α»ο «υλωτή-Ισόγειο «α· τους ιρώτο (Α). δεύτερο 
( 6 !. τρίτο ,Τ) «οι τέταρτο (4) «άνω οτο την «υλωτή --Ισόγειο ορόρσυς «οι δώμα η 
'ΐεσιγραρή των οιοίων έχει ως ι£ής: 

Η «υλωτή -ιδοτειο αιοτελείται ατο κοινόχρηστους χώοους. «εντοική είσοδο 
ιολυκατσικίας. κλιμακοστάσιο «αι ασανσέρ κβι οοίνεται ατο αριθμ Α/1 σχέδιο 
κοτό·εω<. 

Ο Α* δοορος του ραίνεται οτο αριθμ Α/2 αχίδιο κατόθεως. α*οτελε(ται ατο 
κοινόχρηστους χώοους δηλαδή ιλιμακοανδσιο. αοονοίο «αι όιάδοομο κροσκίλάοεως 
και ιΐριλαμβδνιι τα οοιθμ ιννίι (9; «αι δέκα (10) διαμερίσματα η 

τεοιγραρή των οχοίων έχει ως είΛς: 

Το Αριθμ εννέα (I) διαυέρ-αυβ αιοτιλιίται αιο τρία κύοια δωμάτια, 

κουζίνα, λουτρό και λο-ιούς βοηθητικούς χώοους, έχει καθαρό ευβαδό μίτρα τετραγ. 
εβδομήντα οκτώ κβι ενενήντα εκατοστά (78,90), «οοοοτδ συν ιδιοκτησίας ε£ αδιαιρέτου 
ετι του όλου σικοιέδου ε£ήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστό (δθίοοί ίου αντιστοιχούν οε 
μίτοα τετραγωνικά ονδόντς δύο «βι ε£ήντα εννέα ι«ατοοτβ (82,69) #ήρους είήντα 
οκτώ ( 68 ) «οοοοτδ συμμετοχή; οτ·ς 6 β»όνε; κοινοχρήστων εχοτόν ίννία χιλιοστό 
(1091ο) , ανελκυστήρα ενενήντο «ίντι χιλιοστό (9516; «αι κεντρικής βίουανοης 
εκατόν εννίο χιλιοοτδ (1091ο) «οι συνορεύει: , 

Ανατ. Με το «λιμβκοστόοιο «α· με το διαμέρισμα (? 0 ) του ιδίου οοόρου. οτοίχου 

και «ολ/κίας δυτικό Με «οινόκτητο οκδιεδο 

Βοο- Με κοινδκτητο οικδιεδο «α» Μδτια Με κοινδκτητο οι« 6 ·ιδο 

Το ΑοιΘυ. δί« (13) δ·αυίριουο ατοτελείτα· α*ς τίροεοα (4) κύοο 

δυυότια, «Ουΰίνβ. λουτρό «αι λοιιούς βοηθητικούς χώοους, έχει «αβαοί εμβαόδ 
μέτρο τετροτυνικό εκατδν £να «ο· ενενήντα εκατοστό (101.90). «οοοστό ουν<- 
διοκτηςίας ε£ αδιαιοίτου ε«ι του δλου ο·«οτίόου ογδόντα ε«τά δεκβκις χικιοστί 
(87ΐοο! «ου αντιστοιχούν ο< μίτρα τετραγωνικό εκατόν ί£η «αι εβδομήντα ίννία εκατοστό 
(106^79) ρΛΡου:; αγόδντ: εχτδ (87) «οοοοτδ συμμετοχής οτις δαχόνες κοινοχρήστων 
εκατόν οορόντα ίνα χιλιοστό (?4ΐϊο). βνίλκυοτήρςειατδν ε!χοο< δύο χιαιοοτο 
(? 221ν «β' κεντρικής βίομαναης εκατδν οβοόντβ ίνσ χιλιοοτδ (ΐ4ΐΐο) «α» ουνοοεύε . 
Ανατ. ^ «οινόκτητα οι« 6 «εδο 

*μτ. « το κλιμακοστΑσιο «α« με το διαμίριομα (9) του * 6 )ου οοόαου . οτοίχου «βι 
«ολ/χίος. 

Βοο. Με «οινόκτητα οικδτεδο «α> Νδτια Με κοινδκτητο οικδνεδο 

0 0* δοοαος »βυ ααΐνεται οτο αριβυ Α/2 οχίδιο «ατδαευς, αιοτΕλε Γ τα. ο«ο 
κοινόχρηστους χώρους δηλαδή κλιμοκοοτδοιο, βοονοίρ «βι διάόοουο «ροοτελδοευς 
και «εριλβιώδνίι τα «ιβμ ίνόεχς (11) και δώδεκα (12) διουερίουατα η 
«ςριγοοαή των οιοίνν (χΐι υς ε£ής: 

7ο ΑοιΒμ ίνόεχα ( 11 ) διομίοιουα αιοτελείτο:, αιο τρία κύοιο δυμδτις. 
κουίίνα, λουτρό και λοιίούς ϊοηβττικούς χώρους, ίχε; «οβαοδ εμβοόό μίτρα τετρογ. 
εβδομήντα οκτί και ενενήντα ικατοοτί (78.90). «οοοοτδ ουνιόιοκτποίας ς£ αδιαιοίτου 
ί»ι του όλου οικονίδου είήντα οκτώ δεχόκις χιλιοοτδ (βηοο) «ου οντιοτριχρύ* σε 
μέτρο τετραγωνικό οτόδντα δύο και ε£ήντς εννέα εκατοστό (82.69) ♦όσους ε£ήντα 
οκτώ (63) ιοοχχττό συμμετοχή; οτις δαχόνες κοινοχρήστων εκατόν εννίο χιλιοοτδ 
(1091ο) , ανελκυστήρο εκατόν τίοοεοβ χιλιοοτδ (Ι04%ο) και κεντρικής όίρμανοη; 
εκατδν εννέα χιλιοστό (1091ο) και συνορεύει: 

Ανατ, με το κλιμσκοβτβοιο και με το διαμίοιαμο (12) του ιδίου οοδνου. στοίχου 

«οι >ολ/«ΐας Αυτί«ς ηε κοινδκτητο σ«κδ«εδο 

9ορ. Με κοινδκτητο οικδτεδο «αι Μβτια κοινδκτητο οικδνεδο 

Το Αοιδμ. δώδεκα (12) διαμέοιουβ ακστελεΐται αιο τέοοεοβ (4) κύοια 
δυυότια, κουζίνα, λουτρό και λοιιού; Βοηθητικούς χώρους, έχε: «οδαοό ευδοόδ 
μέτρο τετράγμνικό εκατδν ένα και ενενήντα εκατοστό (?0?,90). «οοοοτδ ουν.- 
διοκτηοίας ε£ Μκιοέτηι ε«> του δλου οικο«έδου ογδόντα ε«τό δεκάκις χιλιοοτδ 
{|7ΐοο) «ου αντιστοιχούν σε μίτρα ’ετοογυνικό εκατόν ££η και εβδομήντα εννία εκατοστό 
(108 ? 7|) «όσους ογδόντα εττβ (87) «οοοοτδ συμμετοχής οτις δοιάνε; κοινοχρήστων 
«κατδν οοοάντα Ν χιλιοστό Π4?Χο). βνελκυοτήοο εκατόν τριδντα «ίντε χιλιοοτδ 
(1351ο)κο· κεντρικός Μομονοπς εκατδν οαρόντα ίνσ χιλιοοτδ (Μΐΐο) και συνορεύει: 

^ κβτνδκτητα οικδνεδο δυτικό με τα κλιμοκοοτδοιο και με το δ·αμίοιθμο 
(Π) του ιδίου αοδρου. στοίχου «αι «ολμκατοικίας. 

•ορ. κοινδκτητο ·ι«δ·εδο και Ν 6 ι*« με κοινδκτητο ο<κδ«εδο 

Ο Γ* δοο·ος «μι ραίνεται ατα ααιδυ Α/2 3 χί 5 ιρ *ατδ#ε·;. α«ρτελ£ίτα. :* δ 
κοινόχρηστους χνοους δηλαδή κλιμακοοτββιο. αοανοί; «·ι διδδρουο «οοοτελδσε^ς 
και «εριλαμβδνει τ« αοι9ν βί«« τρία !ΐ3!Ιβίκα τ ΐα»χ ,ία; διαμερίόμβτα γ 
« εριγρορή των οκοίων έχει ως ε£ής. 

Το Αοιθυ βίκς τρία ;?3) διαμίριομα ατοτελείτα, β «ο τρίβ κύοιο δωμάτ.ς, 
κουζίνα, λουτρό «αι λοιίούς βοηθητικούς χώρους, ίχει «αθαρό ευβοόδ μίτος τετοαν. 
εβδομήντα οκτώ κ«« ενενήντα εκατοοτδ (78,90). «οοοοτό ουνιδιοκτηοίος ε£ αδιαιοίτου 
ε«' του όλου οικο«έδου ε£ήντα οκτώ δεκάκις χιλιοοτδ ! 6 «οο; «ου αντΐοτο, ϊ0 ύν οε 
μίτοβ τετραγωνικό ογδόντα δύο «οι ς£ήντα εννία εκατοοτδ (82.69) ρήσους ε£ήντα 


οετύ ( 68 ) «οοοοτδ Ληιμετοχής οτις δα«δνες κοινοχρήστων εκοτδν εννέα χιλιοοτδ 
(ιΦ9ϊσ) , ανελκυστήρα εκατόν 6 <>β τίοοεοα χιλ. (ΐΐ44ο) «αι κεντρικής Ιίρμβνσης 
εκατδν εννέα χιλιοοτδ (Ι09ϊο) και ουνςιοεύει: 

Ανατ. : Μ« το κλιμοκοοτδοιο και με το διαμέριομο (14) του ιδίου οοόρου. ατοίχου 

και «ολμκατοικίας Ιυτικβ Με κοινδκτητο οι* 6 «εδο 

βοο. Με κοινδκτητο οικό«εδο «αι «τια Με κοινδκτητο οι«ό«εόο 

Το Αριβμ. δίκο τίοαοβ (14) διαμέρισμα α»οτελεΓτςι α*ο τίσοεοο ( 4 ) κύοια 
δ* 4 ίάτια, »ου^ίνο, λουτρό «αι λοιίούς βοηθητικούς χώοους, έχει «οθαρό εμίαόό 
μίτρα τετραγωνικό εκατόν ένα και ενενήντα εκατοστό (101.90), «οοοστό οι>νι¬ 
διοκτησία; ε£ αδιαιρέτου ειι τομ δλου οικονίδου ογδόντα ειτδ δεκάκις χίΑίοςτδ 
(87ΐοο) ίου αντιστοιχούν οε μίτρα τετοαγωνικά εκατόν ί£η «οι εΒδουήντα εννέα εκατοστό 
(106^79) ρήσους ογδόντα ειτδ (87) «οοοοτδ συμμετοχής στις δβτάνες κοινοχρήστων 
εκατδν σαράντα ένα χιλιοστό (ΐ4?ϊο), ΐνελκυστήρο εκοτδν οοράντα εττδ ι«λιοστδ 
(Ι47ϊώ «οι κεντρικής βέρμανοης εκατδν σαράντα ένα χιλιοστά (1411ο) ««> ουνοοεύει: 
Ανατ. Με κοινδκτητο οικδνεδο Αστικό Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (13) του 
ιδίου οοόσου, ατοίχου και «ολυκβτοικίας. 

Βοο. Με κοινδκτητο οικδιεδο και «δτια Με κοινδκτητο οικδτεδο 

0 Α' δοορος «ου ραίνεται οτο αριθμ Α/2 σχέδιο κατδΡβως, β«οτελεΙται α«ο 
κοινόχρηστους χώοους δηλρδή κλιμακοστάσιο, βοονοίρ και διάόοουο «οοσνελΑοεως 
κα. «εκλαμβάνει το αοι|μ δέ» νύτε (Β) «< άίκα ε£η («) διαμερίρματα η 
«ιριγοαρή των οιοίων έχε· ως ε£ής: 

Το Αριθμ δέκα «ίντε (15) διαμίριομα αιοτελείται αιο τρίο κύοια δωμάτια. 

«ουίΐνβ. λουτρό και λοι»ο 6 ς Βοηθητικούς χώοους. έχει καθαοά εμβοόά μέτρα τετραγ. 
εβδομήντα οκτώ κα< ενενήντα εκατοστά (78,90). «οοοοτά συν ιδιοκτησίας ε£ αδιαιοίτου 
ε«· του δλου οικονέδου ε£ήντα οκτώ δεκάκις χιλιοοτδ (681οο) «ου αντιστοιχούν οε 
μίτΜ τετραγωνικά ογδόντα δύο και «£ήντο εννία εκατοστά (82.69) ρήσους ε£ήντο 
οκτώ ( 68 ) «οοοοτδ συμμετοχής στις δαιάνε; κοινοχρήστων εκατόν εννία χιλιοοτδ 
(1091ο^ . ανελκυστήρα εκατόν είκοσι τίοοερα χιλ (1241ο) και κεντρικής βίομβνοης 
ηατόν εννέα χιλ.οοτά (ιΟΛο) «αι ουνοοεύει. 

Ανατ. Μι το κλιμακοστάσιο κσι με το διαμίοιαυσ (161 του ιδίου οοόσου. οτοίχου 

και ιολ/κίας Δυτικό Με κοινδκτητο οικδιεδο 

βοο. Με κοινδκτητο οικδιεδο κο·. Μ 6 τ»ο Με κοινδκτητο οικδτεδο 

7ο Αοιβμ. δί*α ί£η <16; διαμίοιους αιοτελείτςι ο·ο τέοοερβ (4) κύοις 
όωυδης. κου£ίνα. *ουτρδ και λοιίούς βοηθητικούς χϊρους. ίχει καθαρό εμβσδό 
μίτρα τετραγωνικό εκατόν ένς «αι ενενηντς εκατοοτδ (ΐΟΐ.ΙΟ). «οοοοτδ ουν·- 
διοκτηοίας ε£ αδιαιρέτου ε«ι του δλου οικοιέδου αγόόντα εχτδ δεκάκις χιλιοοτδ 
(87ν») «ου αντίοτοιχούν οε μίτρα τετραγωνικά εκετδν ίίη και εβδομήντα εννίδ εκατοοτ* 
(106.79! Ρήρους ογδόντα ε«τί {87 1 «οοοοτδ ουμμετρχής οτις δαιάνε; κοινοχρήστων 
εκατόν οαοάντο ένο χιλιοοτδ [?4ΐΐοί. ανελκυστήρα εκατόν «ενήντα εννία χιλιοοτδ 
(1591) κβ! κεντρικής βέρμονοη; εκατόν ροοάντς ένα χιλιοοτδ (ι«ΐ%ο) «αι ουνοοεύει: 

Ανατ. Με κοινδκτητο οικό»εδο Αυτ. Με το κΑ»μβκοοτδοιο και με το διαμίριοωε ’ΐ$) του 
«βίου οοόσου, οτοίχου και «ολ/κίας 

βοο. Με «οινόκτητο οικόνχδο και Μότια με κοινδκτητο οικόιεδο 
Αώωα: Το δώμα αιοτελείται α«ο κοινόχρηστους χώοους κλιμοκοοτδοιο, χύοο μηχανο¬ 
στασίου ανελκυστήρα «αι ραίνεται οτο αοι&υ Α/3 σχέδιο κατδβεως. 

Τα διαυερίομοτα του στοίχου δύο (2) έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα 
των στοίχων ίνα (1) και τοΙα(3).Γτς διαμερίσματα του οτοίχου δύο (2) 
αντιστοιχούν τα 291 Ιο των ουνολικών δονονμν της «εντριβής θέρμανσης. 

Οι στοίχοι αυτοί τοοοοόοτούνται α»ο το Αΐ λεβητοοτάοιο. του έχε: εγκατβοταθε' 
οε κοινδχρηοτο χώρο του οτοίχου δύο( 2 ί 
ΣΤΟΙΧΟΣ το ίο (3) 

Ο στοίχος τρία (3) τύιου 415 «ου ραίνεται οτα οοιθμ 11279/Α/48/78 
τολεοόουικδ οχίδιο. ατοτελείται α«ο «υλωτή-Ισόγειο και τους ιούτο (Α). δεύτερο 
ίΒ!. τρίτο (Γ) και τίταοτο (4) «άνω α«ο την «υ*ωτή --Ισόγειο ορόβους και δώωσ 
ηρίοιγρορή των οτοίων έχει ως ε£ής: 

μ «υλωτή -ιβόγειο ατοτελείται α»ο κοινόχρηστους χώοους, κεντρική είσοδο 
«ολυκατοικίας. κλιμακοστάσιο κα: οοανοερ και ραίνεται στο οοιθμ Α/1 σχέδια 
«ατορεως. 

Ο Α' δοορος «ου ραίνεται στο αο<θμ Α/2 οχίδιο «ατόρεως, αιοτιλε'τα' ατο 
κοινόχρηστους χώοους δηκοδή κλιμοκοοτδοιο. οοβνοίο «α* διάδρομε «οοοτελάοεως 
κβι «ίοιλαμβάνει τα αριθμ δέκα ε«τ3 (17). δίκ οκτώ (II}. βίκο εννέα (19) 
διαμερίσματα η «εριγρορή τ*ν οτοίων έχει ως ε£ής: 

Το Αριθμ δέκα εττβ (17) διαμίριοωα αιοτελείται αιο τρία κύοια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό «α> λριιούς Βοηθητικούς χώοους. έιε· «οθροό εωθαδδ μέτρο τετρβγ. 
εβδομήντα εννέα (79.Μ), «οοοοτά ουνιδιοκτηοίβς ε£ οδιθιθέτοω 
Πς του άλου οικοιέδου ε(ήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά ( 68100 ) «ου αντιστοιχούν οε 
νίτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και εβδομήντα εννέα εκατοοτδ (82.79) ρήρους ε£ήντο 
οκτώ ( 68 ) «οοοοτδ ««μετοχής οτις δατάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εττβ χιλιοστά 
(771ο) . ανελκυστήρα ι£ήντβ εττβ χ.κ.σβτβ (671ο) και κεντο.κής θέρμανσης 
εβδομήντα ειτδ χιλιοοτδ (771ο) «οι αυνοοεύε·: 

Ανβτ. ι* κοινδκτητο οικδνεδο κο· κλιμακοστάσιο 4μτ. Μι κσινδκτητο οικοτεδο 
βοο. 1* κλιμακοστάσιο «αιμε το διαμ/συα (19) του ιδίου οοδοου, οτοίχου και «ολ/κίβ; 
*» τ ·β % κοινδκτητο οικδτεδο 

7ο Αο,βμ δέκα οκτώ ,10' διαμίοιους ςιοτελείτο» α«ς τρίς «ϋρΐί ΐ«ω:· ;= 
κουύίνα. λουτοό «αι λοιίούς 3οηβτ,τ»«ούς χώοους, ίχε· «αβσσί Εμδσδδ μέ»θί « £ τ 5 . Ν 
εβδομήντα εννέα (79,00), «οοοοτδ συν·διο«τηοϊος ε£ αόιαιρί»ου 
ε«· *βυ άλου οικοιέδου ε'ήντς οκτώ δί«άκ.; χιλ,οατί ίβδίσο» «ου οντ.οτο·«ούν ζι 
μίτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο κβι εβδομήντα εννέα εκατοοτδ (82.79) ρήρους ε£*ντς 
οκτώ !6β: «οοοστό ουμμετοιΛς στις δοτδνε; κοινοχρήστων εβδομήντα εττα χι,,οοτα 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(771ίϊ , ανελκυστήρα εξήντ: ε«τδ χιXιοο γΔ (671ο) και κεντρικής 8£;αανοης 
ϊ3όου(1ντς επί χιλιοοτδ \77X5) *οι ουνοοεύει : 

λν«τ. : Ηε «ο·νόκτςτο ο·*ό«εδο Αυτ. ηε κοινόκπιτο οικόιεδο «οι με «λ«υοκοοτύαιο 
Ιοο.' Χτ το κλιμοκοστδοιο «Οι υε το διαμ/συα ( 19 ) του ιδίου οοάοου , στοίχου 
■ο· «ο*/κ1«ς. Νότια: Κ κοινδκτητο οικόιεόο 

Το λο»(Η». όέκο εννιά (19) όιααίοιαυα ατοτεχείται αιο τίοσεοο {<) «όσια 
δυυέτιο, κουζίνα, λουτρό κ·ι λοιιούε Βοηθητικούς χώρους, ίχέι καθαρό ευθοώβ 
ιιίτοα τποβγυνικ# «νανήντβ εννέα «α· «Ικοοι εκατοστέ (99,20), χοοοστό ουνι- 
Οιοκτηοίας ιξ αδιαιρέτου πι του όλου οικοείδου ογδόντα «Ιντε δεκάκις χιλιοστά 
(65ΐοο) «ου ιντιβτοιχοόν σε μίτοο τίτρβγννικά εκατόν το ία και ενενήντα έξι εκατοστά 
(103,96) βάρους ογδόντα κάντε (95) «οοοοτδ συυυετοχίις στις Ααιάνες κοινοχρήστων 
ενενήντα |ξ* χιλιοστά (Μία), ανελκυστήρα ογδόντα τίοοιοσ χιλιοστά 
ΙΝ 11 κ«ι κεντρικής Κρμανοτκ ενενήντα ίξ« χιλιοστά (961ο) και συνορεύει: 

Ανατολικά : Με κοινόκτητο οικόιεόο και Αστικά Μι κοινόκτητο οικδιεόο 

Ισο. Μεκοινάβτιττο οικονεόο κ««Μότια Με το κλιμακοστάσιο «οι σε* το διαμ/ομβ {18) 

κα> (17) τον ιδίου οοόνου , στοίχον και χολυκατοικίβς. 

0 ϊ' όοοβος του ναίνέτοι οτο αοιθυ Α/2 οχίάιο κοτδέευς. αιοτελείται αιο 
«οινόχρηστους τόσους διμβόή κλιμακοστάσιο, ασονοίρ και όιδόοουο ιοοοτελάοενε 
και τεοιλσμδάνει τα αοιβυ είκοσι (20). είκοσι ίνβ (21) και είκοσι δύο (22) 
άιαυεαίονατα , ο «εριγραώΐ τ«ν ο*ο(υν Εχει « εξής: 

Το Ασιάν είκοσι (20) διαμέριουα αιοτελείται ατο τοίβ κύοια δυυότια, 
κουζίνα, λουτοό και λοιιοΰς Βοηθητικούς γύρους, έχει καβαοό ευβαόΰ μέτοα τετοογ. 
εΒάομήντα εννίβ (79,00), τοοοοτβ ουν ιδιοκτησίας ε( αδιαιρέτου 
Πι του όλου οικοιίδον εξάντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (681οο) του αντιστοιχούν οχ 
υέ τ οβ τετοαγννικά ογδόντα δύο κ«ι εβδουήντα εννέα εκατοστά (02.79) αηοους εξάντα 
οκτώ (Μ) ιοοοστδ συμμετοχής οτις δαιάνες κοινοχρήστων εβόουήντο εττά χιλιοστά 
(771ο) . ανελκυστήρα εβδομήντα »οΐ« χιλιοστά (731ο) και κεντοικής Βέουανσης 
είδουήντα εττά χιλιοστά (771ο) κβι ουνοβεύει: 

Ανατ. Με κοινδκτητο σικδτεδο και με το κλιμακοστάσια Δυτικά Με κοινδκτητο ο>«ό«εδ: 
δοο. Με το κλιμακοστάσιο και με το 6·αυ/0υα (22) τουιδίου οοδοου , στοίχον και *θλ/κία; 
Μοτ, Με κοινόκτητο Ο'κδνεάο 

Το Αριθμ εκοα ένα (21) διαμέρισμα απσπλεττΑ αηο τρίο (3] κυρία δωυαηα. 
κουζίνα λουτρο κα λοστούς βοηθητικούς χώρους, εχε* καθαρό εμβαδα εβδομηντο 
εννεα τμ (79,00). ποσοστά συννώ«>ίττχΜος εξ οδιβρέτου επί του ολου οικοπέδου 
εξήντα οκτ» δόσης χιλιοστά [6β %οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρ. ογδοντα 
Ουο κα εβδομήντα εννεα εκατ. [82.79} ψηψους εξήντα οκτώ (68] ποσοστο 
συμμετοχής σης δαπανες «οηΦχρηστων εβδομήντα ετττα χιλιοστά (Τ’ %ο). 
ανελκυστήρα εβδοωγντα τρία χιλιοστά [73%ο} κα κεντρικής Θέρμανσης 
εβδομήντα επτά χιλιοστά [77 %ο] κα συνόρευε» 

Ανστ. Με κ ο ινότητα οβοπεδο 

Δι/ηκά Με « σ ρ η φο οιπόηεδο Κ3 με κλαιοκ οο τά ο τ ο 

Θοα Με το κΜιακοστάοιο κα το δκίλ^ρυτμπ 22 του ιδίου οοοοου στοίχου και 
ττολΛύος κοβ Νόττα Με κ ο τν άκ ίτ γίυ οικοηεδο. 

7ο αριβμ ακοσι δύο [22] δκαμέριοιιο . αποτελείτε* αηο τίσοερα (4] κυοια 
δωμάτια κουζίνα, λουτρό κα λοστούς βοηθητικούς χώοους, άχο καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα εννέα μ2 κα οκο<* εκ α τ ο στ ά [99.20], ποσοστό συνΛοκτηοιος εξ 
οδιαιρίτου ετη του όλου οκοπάδου ογδόντα πέντε δεκάκις χιλιοστά (65%οο) ηου 
υνησταχούν σε μετι» τετραγωνικό εκατάντρισ κα ε«ικήνταέίι εκστ. [103.98] 
ςιηφους ογδόντα πεντε [85] ποσοστά συμμέτοχης σπς δαπανες κοτνσχρπστων 
ενενήντα έξι χιλ*οστα (98 %ο), ανελκυστήρα ενενήντα δύο χιλιοστά [92 %ο) «σι 
κεντρικής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά [98 %ο] κα συνορεύει 
Ανατ. λΐε κο ι νο κ τητο σκότνδο Δυτ. Με «κνοκτητο οκωπεδο 
Βοο. Μ* κοινοκτιπρ οκόπεδο Νοτ. Με τα διομεοιοματο 21 κα 20 του ίδιου 
οροφου. στοίχου καποΑυκατοκαος κα με το κλ*μακοστοοκ3. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 0 Γ όροφο ς που φοήετα στο αρ*θυ Α/2 σχέδιο κατάψεως, 
απστελεπα ατο κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσο. ασανσέρ κα 
διάδρομο προσπελάσεως κα περιλαμβάνει τα αριβμ. είκοσι τρ*ο [23] είκοσι 
ησσερα [24] κα οκοα ηεντε (23] διαμερκνατα η περιγραφή τυτ* οποινν έχει ως 
*ίπς 

Το Αριβμ ακοσι τρ*α [23] διαμέοκιυα σπστελεττπί απο τρίο [3] κύοια δωμστ.α, 
«ΚλΟνα. λουτρο «* λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδο 
εβδομήντα εννεα τμ (79.00). ποσοστά οη^διοκτησιας εξ αδκκοέτου ττη του ό^ου 
ΟΜοπεδου εξήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά [88 %οο] που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδόντα δύο κα εβδομήντα εννέα εκατ. [82.79»} ψήφους εξήντα ακτω (88) 
ποσοστό ουμμετο^ απς δαπάνες «κνοχρήστων εβδουτντα επτά χώαοστά(77 
%ο], ανελκυστήρα ογδοντα χιλιοστά (βθ%ο| κα κεντρκαχ θέρμανσης εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77 %ο| κα συνορεύει 

Ανατ. Με κορλκττττο Φ ΦΟη ε δ ο με κλλμακοστάοιο κα το διαμέρισμα 25 του ίδιου 
ορόφου στοίχου κα ηοΑμκατοικ^ 

ΔυτΦά Με κοινόκτττίό «κκάπεδο 

Βοο. Μ« κοινόκτητο οκόπεδο κα το διαμέρισμα 23 του ίδιου ορόφου στοίχου και 
πολΛαας «α Μάτια Με κοινοκτητο οκιοπεδο. 

Το Αριθμ ακοα τέσσερα [24} διαμέρισμα αηοτελέέτα απο τρίο (3] κυρία 
δωμάτιο, κουζίνα λουτρό κα λοστούς βοηθητικού^ χώρους, έχει καθαρό εμβαδο 
εόδοικγντα εννέα τμ (79.00), ποσοστά συνιδιοκτησίας εξ αδιοιοέτου ατ του όλου 
«κοπέδου εξήντα οκτώ δαακις χιλιοστά (68 %οο) ττου αντιστοιχούν σε μέτρο 
τετρ. ογδόντα δύο «ια εβδομήντα εννέα εκατ. (82,79] ΦΠΦους εξήντα οκτώ |6β] 
ποσοστο ουαστοχης στις δσπανες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά^ 

%β|. ανελκυστήρα ογδοντα χιλιοστά (80%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77 %ο| κα συνορεύει 
Ανστ. Με κοινόκτητο ονωπεδο 

δυτ. Με το κλιμαιοστοσιο κα το διαμέρισμα 23 του ίδιου ορόφου στοίχου κα 
πολυκςτΌυυιος κα με κοινοκτητο οωοπεδο. 

βορ. Με κοινοκτητο ακοπεδο κα το διαμέρισμα 25 του ιδ(ου ορόφου στοίχοι» και 
πολυκατοικίας Μάτια Με κοινόκτητο ουιοπεδο 

Το αριθυ είκοσι ηίντχ (251 διαμέρισμα . σπατελειτα αιο τέσσερα [4] κύριο 
δωμσηό. κουζίνα. λουτρο και λοστούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ενενήντα εννέα μ2 κα είκοσι εκστοστα (99,20), ποσοστά συνιδκκτησιος εξ 


α δια ιρ έ του ετκ του όλου οικοπέδου ογδόντα πεντχ δεκάκις χιλιοστά [83 %οο) του 
ανηεποιχουν οε μέτρα τ»τρσγων«ά εκατόν τρ*α και ενενήντα έξι εκατ. [103 98) 
ψήψόυς ογδοντα πέντε [Θ5{ ποσοστο συμμετοχής στις δαπανες κανοχρηστων 
ενενηντα έξι χιλιοστά (98 %ο|. ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά [ιθτ %α] κα 
κεντρικής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά [38 %ο] και συνορεύει 
Ανατ. Με το κστνόιπητο οωοπεδο και με το διαμέρισμα 24 του Λου ορόφου 
στοίχου κα πολυκστουαας Δυτικά Με κοινοκτητο οικόπεδο κα με το διαμέρισμα 
23 του ιδίου ορόφου στοίχου και πολυκατοικίας. 

Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Νότια. Με το κλιμακοστάσιο και το διαμερίσματα 23 και 24 του ίδιου ορόφου 
στοίχου και πολυκατοικίας. 


ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο Δ όροφος που φαίνεται στο Α/2 σχέδιο «πάψεως, 
οηστελεττοι απο κοινόχρηστους χώρους, δηλ. κλιμακοστάσο. οοανσερ κα 
διάδρομο προσπελάσεως κα τα αριθμ. είκοσι έξι [28] ακοσι επτά [27] κα ακοα 
οκτώ (2·} διαμερίσματα η περιγραφή των οποίων έχα ως εξής 

Το Αριθμ άοα έξι [26] διαμέρισμα αποτελάται απο τρίο (3) κύρια δωμάτια 
κουζίνα λουτρό κα λοστούς βοη*τηκούς χώρους. έχ« καθαρό «4ο6ό 
εβδομήντα εννέα τμ (79.00). ποσοστό σννκόιοκττκΛας εξ αδιαφετόυ σι του ολου 
οικοπέδου εξήντα οκτώ Βεκάης χιλιοστά (68 %οο) που αντιστοιχούν σι μέτρα 
τετρ. σνδσντα δύο τμ κα εβδομήντα εννέα εκατ. [82.79] ψήφους εξήντα οκτώ 
[68] ποσοστά συμμετοχής σπς δαπάνες «κνοχρήστων εβδο^ετντο επτά 
χιλιοστά[77 %ο]. ανελκυστήρα ογδόντα επτά χιλιοστά [87%ο| και κεντρωης 
θέρμανσης εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 %ο] και Οννοοευσ 
Ανστ. Με το κλιμακοστάσιο κα μ* το διαμέρισμα 28 ιδίου στοίχου κα 
Ί πολυκατοίΜος κα με κοινοκτητο οικόπεδο 
Δυτ. Μ* «κνοκτητο οικόπεδο 

Βορ. Με κοινοκτητο οικόπεδο κα το διαμέρισμα 28 του ιδίου ορόφου στοίχου κα 
πολυκσπΜηας κα Νότια Με κοινοκτητο οικοπεδο. 

Το Αριθμ ακοα επτά [27] διαμέρισμα απστέλεπΑ απο τρία (3] κύριο δωμάττο. 
κουζίνα λαιτρ© κα λοστούς βοηθητικούς χώοους. εχει καθαρό εμβαδο 
εβδομήντα εννεο τμ {79.00], ποσοστο συνιδιοκτησίας εξ αδιομίέτου «τη του αλου 
οικοπέδου εξήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (88 %οο] που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετρ. ογδοντα δυο κα εβδο^ντα εννεα εκατ. [82.73] ψήφους εξήντα οκτώ [68] 
ποσοστο συμμέτοχης σπς δαπανες κοινοχρήστων εβδομήντα πττο 
χιλιοστά(77 *ο). ανελκυστήρα ογδόντα επτά χιλιοστά [87%ο] κα κεντρυσκ 
θέρμανσης εβδομήντα επτά χιλιοστά [77 %ο| κα συνοοευο 
Ανατ. Με κοινοκτητο οικοπεδο 

Δυτ. Με κοινοκτητο οικοπεδο ; το κλ*μ»οστασιο κα το διαμέρισμα 28 του διού 
οοοφου. στοίχου κα πολυκατοκίας. 

Βορ. Με κοινοκτητο οικόπεδο κα το διαμέρισμα 28 του ίδιου οροφου στοίχου κα 
πολυκατοικίας κα Νσπα Με κοινοκτητο οικοπεδο. 

Το οριθμ είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα . αηστελεττα απο τέσσερα [4] κύρη 
δωμάτια κουζίνα. λουτρό κα λοβτους βοηθητικούς χώρους, εχει καθαρό εμβαδόν 
εχΐίήντα εννεα μ2 κα είκοσι οκατουτο (99.20]. ποο ο οπ ά συνιδιρκτησιος εξ 
αδιαίρετου εια του όλου οικοπέδου ογδόντα πέντε δεκάκις χιλιοστά [85 %οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικό εκατόν τρίο κα ενενήντα έξι εκατ 
[103.98] ιίήφους ογδόντα πεντε [86] ποσοστά συμμετοχής στις δβτσνες 
κοινοχρήστων ενενήντα έξι χιλιοστά [98 %ο]. ανελκυστήρα εκατόν εννεα χιλιοστά 
(109%ο]κα κεντρικής θέρμανσης ενενήντα έξι χιλιοστά (98 %ο) κα συνορεύει 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικοπεδο κβ με το διαμέρισμα 27 του ιδίου οοοφου στΑχου 
κα πολυκατοικίας Δυτικά Με κοινόκτητο οικόπεδο κα το διαμέρισμα 26 του &ου 
ορόφου σπχχου κα πολυκατοικίας 

8ορ Με κοινοκτητο οοιάπεδο Νσπα Με το διαμεριομα 27 κα το διαρερκτυα 25 
του ιδίου οοοοου στοίχου κα πολυκστοκοος κα με το κλιμακοστάσιο. 

ΤοΔωυα Το Δώμα «κπελεπτ» απο κοινοχρήστους χώρους, κλιμακοστάσιο , χωοο 
μηχανοστοαου. ανελκυστήρα κα φα ί νετΑ στο αριθμ. Λ/ϊ σχέδιο κατοψεως 

Τα δ*ουε£»σμστα του στοίχου το*σ [3] έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμ/τα των 
στοίχων ενα [ι] κβ δυο [2] Στο διαμερίσματα του στοίχου -ρβ (3] αντιστοιχούν 
το 4ΐβ %οπβν συνολκιων δαπανών της κεντρικής θέρμανσης. 


ΣΤΟΙΧΟΙ τέσσερα (4] 

0 Στοίχος τεσσερα [4] που φαίνεται στα αριθμ ΐ127»ΑΜ6/78 σχέδιο Γεικκης 
Διοτοξεως περώαμβανει τκ αριθμ τεσσερα άλφα [*α] κα τέσσερα βητο ]4β1 
πολυκστοβοβς. 

Η Αριθμ τέσσερα άλφα (4ο}πολυκστοΜα 

Η Αριθμ. τέσίΛρα άλφα [4α] πολυκατοικία που ανήκει στον αριθμ. τεσσερα [41 
στοίχο, τυπου 412 Α απστελείτ» απο το ισόγειο -Πυλωτή κα τους πρώτο [Λ], 
δεύτερο [Β], τρίτο [Γ] *« τέτ αρ το [Δ| πάνω αηο την Πυλωτή- ισόγειο οοόφους. 
κα το δώμα η περιγροφη των οποίων εχει ως εξής: 

Το ΐοογΜΡπ μ λκπη ηεριλαμβανο κοινοχρήστους χώρους, κεντρική είσοδο 
-πολυκατοικίας, «υμακοστοσιο κα ασανσέρ κα φαηκετα στο Αριθμ Λ/ι σχέδιο 
κατοψεως. 

0 Α" όοοκοζ «ου ·αίνετα· στο αοιβυ Α/2 Οχίδιο «οτόγευς, οβοτελείτο ;*ο 
κοινδχοπστους χώ»ους. ΰπλαά* κλιυβ«οοτ:οιΰ. οοαγείε «α. έ<4δοουα «οοοϊελίίε^ 

«β< ’α αο·βυ εΐκοοι εννίς (29/. τρ^ντς (30) κοι τοιίντο ένα (31) 
έιαυεοίοματς η «εριγοοώ) τμν ο«οίυν ίιη «ς εξΛε: 

Το Αοιβμ εί«οοι ΐννίο (29) ίιαυίοιουο οτοτελε'το 1 ο*ο τοίο «υοιο δνυέ* 2 . 
κουζίνα, λουτοδ κα: λοιίούζ Βοηθητικούς χώοους. £χϊ> «οθαοέ ευβοδό υέτοο ’ε*οογ. 
ογόβντο (80.00), ιοοοστδ ουνιδιοκτησίας εξ αδιαιοίτου 

ε«» του όλοω αικοιίδου εξήντα οκτώ 6εκ3κ<ς χιλιοστά (681οο) «ου αντιστοιχούν οε 
υίτσα τετοογ«νι»δ ογδόντα το ίο και ογδδντα τεσοεοο εκατοβτβ ίβΟ.β*; #ή*ους εξ*ντο 
ο«τγ (68; «οοοοτδ ουυιχετοχής στις 6β*ίν*ς κοινοχοδοτυ* είδουΛντς εττ* χ-ίιοςτί 
(77ΐο) . ανελκυοτήοο εξήντα εττδ χιλιοστά (67ΐο: «β· ιενοικης 9έ;υανοη: 

είδουήντς εττό χιλιοοτδ (771ο) κα< ουνοοεύη: 

Ανοτ. : Κε κοινδκτητο οικότεόο έυτικζ πε «οινδκτητο οικβιεδο 
Βοο. Ντ το κλιικικοοτβοιο κβι με κοινδκτητο οικόϊεδο 

βδτιβ π* κοινόκτητο οικοιεδο 

Το Αριθυ τοιβντα (30) διαμέοιομα α»οτελ(!τοι ς«ς τρία «ύο;α δνυί'·ς. 
«ουζίνα, Αουτοδ κβι λο< «ού: ΒοηέηηκοΟς χώρους. €χ*. «ο&αοό ευβαδί υί’»: ·€Τ 3 α>. 
ογδόντα (80.00), «οοοοτδ ουνιδιοκτηοία; εξ αδιοιρίτου 
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1,1 ,ου ίλ0 “ ο,,0,£5 °" 3 £ >«·ϋ ιιΐ.αβτί 16ίΙοο) ιοο οκτ,οτο,χούν οχ 

οίιοο τιτ«γυγι«6 ουΜυτο τρίο «οι ουΜυτο τίοοοοο «οτοοτί (83,θ<) ιΛοοος ε£ήντο 
0«τ6 (68) ιοοοοτο βυυυιτοχίι οι,χ ίβιίνες «ο, γοχυΛοτυ, εΒώουΛντα επί ,,ι.οοιί 
(7710) , ανελκυοτ&β χ«..ο πτ« χα,οοτί (671ο) « 0 . «χγτρ,,Λχ ΒΙουανοος 

οΒΡουΟντο ΓΥτί χιΧιοοτβ (771ο) ·αι οονορούχι: 

Ουου. : Νχ το «λιροχοοτβοιο «οι ικ το Οιοιιίοιομο 3ι το« ,61ου οοΡοοο, οτο(χοο 
«οι «ολίΛβτο'ΐΙαχ Ιυη«4 « το ί ιαιιίοιουο 02 του ιΡΙου οοΟοοο «ΟΙ οτοίχον τηχ 
Βιιλβνήχ οοΐο«βτοι*1οχ 

Βοο. * «οινόβτητο οι«Ριχ6ο «οι Νίτ,ο Τχ «οι«Ρ>τητο οιιόκΡο 

Το ΑοιΒυ. τριΟντρ 8να(31) όιουχριουο αιοιιλιίται οιο τίοοιοο (0) «Οριο 
ίκιίτιβ, «ουίίγο. λοοτοβ «οι Ιοιιοόχ 3οο8ητι«ο6χ χΡοουχ. (ιιι «αβορΡ ηέοΡΡ 
μίτρβ τιτρογνγι«4 ιυιυΛυτο χννία «οι ηνήντρ ηοτοοτρ (99.50), ιοοοοτί οιινι- 
Ριο·τΐΗ(«ο χ£ 06 ια ιοί του οχ! του ρίου οοοΜΡου ουΡΡυτο Κυτι Ρι«6«ιχ χιλιοοτί 
(851οο) «ου ογτ,οτοιχούγ « υίτοο τχτοογνγ,·6 χ.ατΟν τίοοορο «οι ι!>οοι ο«τύ ι«οτ.. 
(190^21) οΡοουχ ογΡΡντο Κντι (Μ) τοοοοτρ Μυμττοκήι βτιι Ρα«6νιχ «οινοχρΡοτυν 
«Υίνήντο (£ι χιΧιοοτΡ (961ο). ΟΥΙΚυΟΤΡρα ογΡΡ,το τρίο χαιοοτβ 
(83 V «οι κιντρικήι Μουονοικ ουιυΡυτο (£ι χιΧιοοτβ (9*1ο) «οι ουνοοιΟιι: 

«οτ. ι* «οιγΡβτπτο 01 «οι6ο ΟυτικΟ οχ «οιγΧκτητο οιωτιόο «οι υι το Ριουΐριουο 
30 του ιβίου οοΡοου . οτοίχου «οι ιολυιοτο·■ (αχ 

Βοο. »Κ «οιυΡιτοτο οιιΡηόο «οι ορτιο οι το ·αιρβ«οοτ6οιο «οι μι «οινΟβτητο οκΡιιΡο. 

Ο »· 60000Χ «ου οβίγοτοι οτο αριΒυ 0/2 οιίΐιο «οτοοο^;. ο·οτχ«Ιτοι οιο 
■οινΡχροοτουο ιγρουχ. ΒηιοΡΛ «»ιυο«οοτ6οιο. οσονοίο «ο, ίιίίοουο «οοοιιλΟοχ.χ 
«01 το οοιΒυ τριίγτο 6ύο (32). τοιίγτο τρία (33) «οι τριΡγτβ τίοοιρο ί3«; 
Ριουορίουοτο ο «ριγοοοΡ τυν ουοΙμυ ίΐΐ υχ ι£Ρχ: 

Το Αριβυ τριΟντα 6ύο (32) Ριουΐριουο οτοτιλιίτβι ατο τρία «όρια Ρ«κι6ιιβ, 
«0υ£!*0. λαιτοΡ «01 λοιιούχ βοοίοτι«ούχ χύρουχ. (χχι «οΒορΡ χρβοβί υίτοο τιτοογ. 
ογΡΡντο (80.X). ιοοοοτΟ ουγιΡιο«τηοΐοχ ι£ οΡιαιοίτου 

ΠΙ του Ρλου οι«οι(6ου ιΕΛντο ο«τί Ρι«6«ιχ χιλιοοτί (681οο) ίου ογτιοτριχούν οι 
υίτοο τιτοογυγι·· ογΡΡντο τρίο «οι ογΡΡντο τίαοοοα ηοτοοτί (83.84) οΡοου; ι£6ντο 
ο«τύ (68) ιοοοατί αιυυχτοχΡχ οτιχ ΡοιΟνιχ «οιγοχρΡστυν ιΒΡαυΡντο ητί χιλιοοτί 
(771ο) . ανιιχυοτΡρα ιΒΡουΛντο τίοοιρο χιλιοοτί (7«1ο! «αι «ιντρι«ηχ ΒΙουανοηχ 
χβΡουΡντο χντί χιλιοοτί (771ο) «οι ρυνοοιύιι: 

Αυοτ. : Ηχ «οιυΡιτοτο οι«Ρ·ιΡρ «οι 1υτι«£ κ ιο·γΡ«τπτοοι«ο·εΡο 
Βοο. Νχ «οινόκτηταοικοκίο και υι το κλιυακοοτίοιο «βιοίπο Ύ «οινΡκτοτο οι«6*χ6ο 
Τ· ΛβιΑτοιίντο τοΙβ (33) ΙιοΟιιιιη οοοπΟιΙτοι οοο τρίο «άρια Μη·, 
*“£»*·· *■«* »«-* »ρ·ιιιοΛ ροχκ. (νι κ«ο α*Η *υμ τγγοου. 

οψΰότη (Μ.Μ). «μΜ ΟΜίόιοπνΙκ «Ιι«ιο<τμ 

αι τχ 6Αχ μΟΙ· ·κτ6 βαβκις χιλιχτό 1681οο) ιοο αντιστοιχούν αε 

Μίτοο τετραγωνικά ογδόντα ΤΟ ίο και ογδόντα τίοοιοο εκατοστά (83.84) *ήχυς εξήντα 
0*τ$ (63) «οοοοτό χμμετοχής στις δοτόν»:: κοινοχρόοτων ε9όομήντς εττό χιλιοοτί 
(77ϊο) , οντλίνστήοβ εβδουήντε τίοοεοα χιλιοοτί (7ΐΐο) και κεντοοιδ: βί*ιονοπζ 
εβόοιιδντα ε»τί χιλ.οστβ (771ο) και οιτν οοζ<Λ\: 

Ανςτ. το ίιακίοι^Μ 34 του ιδΐ<*> οοόοου, στοίχου *αι «ολυβοτοικίας *α< 

\Λ το ίλιοακοοτίσιο ίυτιιί Με το διαιιίοιονα «5 του ιδίου οοόυου. στοίχου 
διτλανής ιο*/κίαζ ϊοο. % κοινΔκτστοοικότεδο κβ: Μίπα * κοινδκτητο οικόιεδο 
7ο Αο«δυ. τοιόνκ τ< 3 ββοο (3·) διαυίσιουσ αιοτελείται ατο τίοοωα (4) «ύο·σ 
διετία, «οοίίνβ. λουτοό και λβι«ο6: 9ονγ»πτιβοιίς χίβουε. έχει κοβαοό ΧιΛσόό 
μίτοα τετοατννιβί ενενήντα εννίο και τενδντβ εκατοστό ίΜ.50). κοοοοτό ουνι¬ 
διοκτησίας ε£ βδιαιοίτου ετί του δλου οικοτίδου ογδδντβ τίντι δεκβκι: χιλιοοτί 
{851οο} του αντιστοιχούν « οίτοα τετραγυνικί εκατόν τίοοεοβ και είκοοι οκτώ εκοτοοτί 
{104^28) »δ*οιχ ογδόντα τίντε (85) «οοοστί συμυττοχή: ατίζ δατίνεε κοι νοχοδο^υν 
ατνήντα ίί: χιλιοοτί ^«Χοί, ανελκυοτηοβ ενενήντα ίνα χιλιοοτί 
ί»^ ϋ και κεντοικδε «ουβνοη: ενενήντα ££ι χιλιοοτί («ίο) κα· συνορεύει: 

Ανατ. ^ κοινδκτΓΓΓο οικότεδο Αυτικί Με κοινόκτπτο οικοτεδο και το διαυίο'ουα 
33 του «δίον αοόνου . στοίχου κα> νολυκστοικίαε. 

®°°· ^8 κοινόκτΓτο οικότεδο κοι Νότια Με κλιυβκοστβοιο κα< μ κοινΔκτιττο ο»κό«εδε 


Ανοτ. : Με το κλιυακοοτίοιο «α. υε το όιαυίσιουο 37 ιδ;», οοδ#ου. οτγ'ι». 

και ιβλ/κίβζ Αυτ;κά Με το όιαυίοιουα 4β του ιάΙου οοδοου κ οτοίχου «τβ: δ:ΐ*σνή; 
τολυκοτοικία: 6ορ. Με κοινδκτπτο Οικότεδο κςιΝόπα Με κοινδκτπτο οικοτεδα 
Το Αοιίυ.τοιίνη) εττί 'Γ) διαυίοιοιΛ ατοτελεΐται οτο τεσοεοο (4) κδοια 
όυυδτια. κουζίνα, λουτοό και λοιτοΰς ίοηβτττικού: χϋοουζ, ίχει καβαοό ευ8αδό 
υίτρο τετραγωνικό ενενδντο εννίσ και «ενόντα εκοτοοτί (99.50). τοοοοτό ουνι- 
ίιοκτηοίο: ε£ αδιοιρίτου ετί του όλου οικοτίδου ογδόντα τ£ντε δεκίκις χιλιοστό 
(Β5«οο) του αντιοτοιχούν σε υίτοο τετοανωνικό εκατόν τίοοερο και είκοοι οκτώ ε·ατ 
(104 ? 28) Μοου: ογδόντα «<ντε (85) τοοοοτί συμμετοχής στις άατόνες κοινοχοδοτυν 
ενενήντα (£ι χιλιοοτί (96*ο). ανελκυοτήοα εκατόν ίνα χιλιοοτί 
(101ΧΑ και κεντρικής Ηουανοης ενενήντα ££· χιλιοοτί (961ο) και ουνοοεύει. 
Ανατολικό : Με «οινόκτπτοοικότεόο Αυτικί Με κοινδκτπτο οικότεδο και το όιαυίοιουα 
36 τουιδίου οοδΜυ. στοίχου και τολ/κίας 

Ιορ. Μι κοινδκτητοοικδτεδο και Νότια Μί κσινόκτπτοοικβτεδο και το κλιυακοοτίοιο 
Ο Α άοοοος «ου ραίνεται στο αριβυ Α/Σ οχίδιο κατδοευς. ατοτελείτοι ατο 
κοινδχροοτους χώρους, δολαδδ κλιμοκοοτίοισ, αοανοίο και διίδοουο «οοοτελίοευς 
ββι τα αοιβμ τοιίντα οκτώ ί3β) , τριίντα εννία (39) και οαοόντο (40) 
διαυερίουατα η «εριχραοή τυν οτο ίων £χει ας ε£ής : 

Το Αοιβυ τριίντα οκτώ (38) όιαυίριουα ατοτελείτοι στο τρίο «Ορια δυυί’ις. 
κρυζίαβ. λουτρό και λοιτού: 3οπβπτικούς ιώοου;, £χε. κοβεοό ευβοόί μίτρα τιτρςγ, 
ογδόντα 180,00), «οοοοτό ουνιόιοκτποΐας ε£ αόιαιρίτου 

εΐι του όλου οικοτίδου εξήντα οκτώ δεκίκι: χιλιοστό (68«ώθ] «ου ον»«σ»σ·ιούν οε 
υ(τρα ΤΓΤοαγωνικί ογδόντα τρία κβ< ογδόντα τίοοεσο εκατοστό (83.84) οήοους είΛντς 
οκτώ (68) «οοοοτό συμμετοχής στις όατίνες «οινοχρΛοτυν είόουΛντα εττδ χιλιοστό 
(7Τίο) , ανελκυστήρα ογδόντα εττό χαιοοτί ;87Το) κα< κεντσικής βίομσνοης 

εβδομήντα εττό χιλιοοτί (77ϊο) και ουνοοεΰί': 

Α»*ατ. ; Με κοινόκτπτο οικότεδο Αυτικί Με κοινδκτπτο ο»«ό«εδο 
Ιοσ. Με κοινδκτπτο οικότεδο και το κλιμοκοοτίοιο Νότια Με κοινόκτπτο οικΟτεδο 
Το Αοιθυ τοιίντα εν*<ο (5) όιαυΑρισυο ατοτεΑεΐτα> οτο τρία κύοια δυυίτ-.α, 
κουζίνα, λουτοό και λοιτοώς βοοόπτικούς χώρους, £χει καβαοό ευβαόδ μίτρα τετοαν. 
ογδόντα (80,00). «οοοοτό ουνιδιοκτησίας ε£ σόιαιρίτσυ 

ετι του όλου οικοτίδου εΕήντα οκτώ δεκίκις χιλιοστό (681οο) του αντιστοιχούν οε 
μίτοα τετραγωνικά ογδόντα τοίο και ογδόντα τίΰΐοερα εκατοστό (83,8*1 *ό*ους εξήντα 
οκτώ ι6β; «οοοοτό ΛΝίμετοχής στις δατάνε: κοινοχρήστων εβδομήντα εττδ χιλιοστά 
(771ο) . ανελκυστήοα ογδόντα εττό χιλιοστό (871ο/ και κεντρίκής βίομανσπς 
εβδομήντα εττί χιλιοοτί (771α) και ουνοοεύει: 

Ανατ. : Με το κλιμοκοοτίοιο κοι το διαμίαιομς '*0· του ιβίου οοόοου. στοίχου κα 
τολ/κίας Αυτ. : Με το διαμίριομα 51 του ιδίου οοδοου κα< στοίχου της διτλςνής «ολ/κ ! 
8οο. Με «λιμακοοτίοιο και Νότια Με κλιμακοστάσιο 

Το Αριβυ. οαοόντο (ΑΟ) ίιαμίριοι» ατοτελείτοι ατο τίσοοα (4'· κύοια 
δωμάτια, κουζίνα. λΛίτοδ κοι λοιιούς βοοβητικούς χώοους. έχει καθαρό εμβαόό 
μίτχ τετχγμνικί ενενήντα εννέα κοι τενήντα εκοτοοτί (99.50). τσοοστδ ουνι- 
διοκτποίος εξ αόιαιρίτου ετί του δλου οικοτίδου ογδόντα τίντε δεκδκις χιλιοστό 
(Β5ΐοο) του οντιοτοιεούν οε μίτχ τετχγωνικς εκατόν τέοοεοσ και εί«οσ· οκτώ εκοτ, 
(ί0* ; 28) Τήοους ογδόντα «έντε (85) «οοοοτό ουμι«τοχής οτι: δατίνε: κοινοχσήστμν 
ενενήντα £ξι χιλιχτό (96ϊο), ανιλκυστήχ εκατόν εννέα χιλιοστό 
Μ39ϊώ και κεντρικής βίρμανοης ενενήντα έξ: χιλιχτό (961ο' και ουνοοεύει: 

Ανατ.: Με κοινδετητο οικότεδο Αυτικί Με κοινόκτπτο οι»ό«εδσ κα με το διβυέοιομα 
39 τχ ιδίου οοδοου . στοίχχ και «ολυκατοικία; 

Βοο. Με κοινδκτήτχικδτεδσ και Νδτια Με κοινδκτητο οικοτεδα κοι το κλιμοκχτδαιο. 
Αίωα: Τα δώμα ατοτελείτοι ατο κοινόχρηστους χώοους κκιχκχτίοια, χώοο υπχανο- 
οτχΐχ ανελκχτήχ και χίνεται στο αοιθυ Α/3 σχέδιο κατόοεω;. 

Τα διομεοΌματα της τολυκοτοικίας ** έχουν κοινή βέομονοι* με τα διόμεοίουα τ ε 
τυν «ολυκατοικιών 4Β και 5. Στα διαοεοίοχτς τη; τολ/κίας 4λ αντιστοιχούν 
τα 3331ο των συνολικών όβιονώ» της κεντρικής βίουανοτ: και τοοοοόοτείται αια 
το Αώ λεβητοστάσιο. 


Ο ^ δοοοος «ου οαίνεται οτο χιβυ Α/2 σχέδιο κατδβεως, ατοτελείτοι οτο 
*θ*νόχοηοτχζ ιύοοκ. δηλαδή κλιμακοστάσιο, οοβνοίρ κ«· διΰόοοωο τοοοτελδσεως 
*αι τα χιβν τοιίντα τέντε (35), τοιίντα έξι* (36) και τοιίντε εττί (37) 
διαυεοίουατα π «εοιγχοη των οιοΐων έχει ως εξής: 

Τσ Αοιβμ τ ί'3ν·: »εντε,35; δ*ομίσ.ουα ατοτελεΐτα» ατο τρίο κύρια δωμάτιά, 
κουζίνα, λουτρ* «α λουούς βοηθητικούς χύοους. έχε· καθαοΟ εμβοόδ υέτχ -ετχ γ . 
σγόόντο (80.00;. «οχστό ουν»διθ*τπο«ας εξ αδιο»ρίτχ 

ετι τον όλου αι.οτέδου εξήντα οκ-ώ δεκίκι- χιλ,οοτί (631οο) ιχ αντιοτοιχούν χ 
υέτχ τετρογων.κδ ογδόντα τρία και ογδόντα τέσοεοο εκατχτί (83.84: *ή·ου: εξήντα 
οκτώ (68) τοοοοτδ συμμετοχής στις δατίνε: κοινοχρήστων εβδομήντα εττί χιλιαοτ: 
(77!ο) . ανελκχτήος ογδόντα χ.λ.χτί (8σν«) κα. κεντρική: βίρμανοης 

εβδομήντα εττί χιλιχτ* (771ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινδκτπτο οικότεδο Αυτικί Με κο»νόκ?πτα οικότεδο 
Βοο. Με το κλιμακοατόοιο και με κο<νδκτητχικβτεδο 
Νότια Με κοινδκτπτο οικότεδο 

Το Αοιβμ τσιίντς έξι (36) διαυίοιουα ατοηλείτα» οτο τοία τύοια δωυδπα. 
κουζίνα, λουτρό *ςι λο.ιούς βοηθητικούς χώοους, έχε. καθαρό εμβαδό μέτρα τετοαγ. 
ογδόντα (80.00). ιοοοστδ χνιδιοκτηοΐας ε£ αόιαιοίτχ 

γ»ι του δλχ οικσιέδον εξήντο οκτώ δεκίκ,ς χιλιχτό (681χ) του αντιστοιχούν χ 
μέτρα τετχγωνικό ογδόντα τρία κα> ογδόντα τέοσεχ εκατοστό (83.84) ρήχυς εξήντα 
οκτώ (68) «οχατί αυμμετοχής στις δατάνε: κοινοχρήστων εβόχήντα εττό χιλιχτς 
(771ο) . ανελκχτήχ ογδόντα χ-λ.οοτ; (ΒΟΐα, και κεντρικής ΒέΡυανοης 

εβδομήντα εττό χ·.λιοατΐ (771ο) κα: ρυνχεϋει* 


η αριβυ. 40 Πολυκατοικία 

π «ΟΑυκατοικΐα* υε χιθυ.46 του ανήκει στον αριθι.. ί* ο·:ίχ:. *ύ*ου 
412 * ατοτελείτοι ατο «υλμτή-ΙΧ υειο κα· του: «χτο ;α; .. δεύτερο ίβΐ, 
τρίτο (Π και τέταοτο (4) «όνω ατε την τυΑ«.τή-;οσγΕ.ς ορχου: *α δύμο 
η ιεοιγοακή των οιοΙων έχει ως εξής 

ν τυλωτ<ν-1οόγΐιο ατοτελείτοι ατς κοινόχρηστους χώχυς. κεντρική εΐοοόο 
«ολυκατοικίας. κλιμοκοοτίοιο και αχνσέσ «ο, τβΐνε*α' σ-ο αρίθκ α/* οχέδιο 

κατδαεως. 

Ο Α* όοοχς τχ χίνετοι στο αοιβμ Α/2 σχέδιο κοτδαεως. οτοτελείτα. ατο 
κοινόχοχτχς χώοους, δπλαόή κλ ι μοτχτίσια, ασανοέσ και διίδοουο ιοχτεΑίχως 
και τα αοι·» οαοόντο ένβ (41). οαοόντο δχ <*2* και οαοίντο τοία ί*3) 
διαυεοίοματα η τεριγροαή των οτο ίων έχε. ως εξής: 

Το Αριβυ. σαράντα ένα (41) όιομέοιομα ατοτελείτοι ατο τέοοεχ (4) κύοια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτοό και λοιιούς Βοηθητικούς χϋοχς, έχε καβαοί εμβαδό 
υίτΜ τετραγωνικό ενενήντα εννέο και «ενόντ: εκατοστό (99.50). «οσοστδ χν·- 
διοκτποίας εξ αδιαιρέτου ετί τον όλου οικοτέδου ογδόντα «έντε δεκάκις χιλιχτό 
(851χ! *χ οντιστοίχΧν σε υίτοο τετχγωνικό εκατόν τίοσεοε και είκοοι οκτώ ςκατ. 
1104,28} *0#χς ονδδντο «έντε (85} τοοοοτί συμμετοχή: οτις Χτίνε- «οινοχοπστων 
ετινήντα έξι χιλιχτό (9€Ιο;, ανελκυστήρα σγδόντς τρία »ΐΑΐοοτό 

I· »αι κεντρικής βέομανχς ενενήντα έξ· χ:>.χτί (96«ο κς« ουνοοεύει: 

ΑΜατ. Με κο·νόκτητχίκδεεΧ κα< με τα όίομέοΌμς 42 τχ ιίΐχ οοόβχ. οτοίχχ 
και τολ/κίας Αυτικί Με κοινδκτπτο οικοτεδο βχεις με κο νΟκτητχικόιεδο 
8ό*ια Μ: κλιχκχτίοιο ι0 , ^ »οινδκτπτχικδτεδο 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Τδ Αρ *ν ΚΡάντα 50ο (42) 5ι0«ί3ι0^3 Ο*ΟΤ£λείΤ 0 ΐ 010 ΤΟία κυβις ΪΜυάΤια. 
κουξίνα, λουτρά *α» λοιιούς Βοηθητικούς χύοους, έχει καθαρό ευθαόδ μίτρα τετραγ. 
ογδόντα (βΟ.Οΰί. ιοοοοτδ Οι/νιΟιο*τηαίαζ εξ αόιοιρίτου 

ΓΤ· τον όλου οικοτέδομ εξήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά ;681οο) ίου αντιοτοιχούν θ€ 
μίτρα τετοαγννιιά ογδόντα τρία *αι ογδόντα τίσσεοα εκατοστό (83.04; |ή*ους εξήντα 
ο«τύ ( 68 ) ιοοοοτό ουυυετοχής οτις όαιάνες κοινοχοήοτυν εβδομήντα ειτδ χιλιοστό 
(771ο) , ανελκυστήρα εξήντα ειτό χιλιοστό ( 6 /Ίο) και κεντρικής θέουανοπς 

ε36ομήντο ιηό χιλιοστό (77\ο) και ουνοοεύει: 

Ανατ. : Με το όιαμίοιουα 30 του ιδίου οοόοου και οτοίχοδ της διίλονός ιολ/κίας 
Αμτικά Με το όιαυόριΟΜβ 41 του ιδίου οοόνου, στοίχου κ«ι ιολ/κίος κο< με το 

κλΓμβκοοτάοιο 

•αο. % κοινόκτητο οικδιεόο και Νότιο Με κοινόκτητο οικόιεδο 

Το Α 0 >·ιι οοοόντς τοίο (43)όιαμίρισμα αχοτελεΐται ιη τρίο κύρια δυμάτια. 
ΜΜίΤνο. λουτρό και λοιιούς Βοηθητικούς χύοους, έχει καβαοό εμβοόό υίτοο τετοαγ. 
ογδόντα (80.00). ιοοοοτό ουνι 0 ·οκτηοίας εξ οδι^ιοίτου 

ει» του όλου οικοιίδου εξήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστό (681οα) «ου αντιστοιχούν χ 
μίτο· τετοσγμνικί ογδόντα το ίο κοι ογδόντα τίοοοο εκατοστό (83.84) θήοους εξήντα 
οκτύ ( 68 ) ιοοοοτό συμμετοχής οτις όαιδνες κοινοχοΛστυν εβδομήντα ειτό χιλιοστό 

ί771α) . ανελκυστήρα εξήντα ειτό χιλιοστό (671ο; «α· κεντρικός θίρμονοης 

εβδομήντα ε»τ* χιλιοστό (771ο) *α· συνορεύει: 

Ανοτ. Με «οινόκτητο οικότεόο δυτικό Με *ο<νόκτ*τοοι*όιεδσ 
βοο. Με το κκΐυακοστόοιο ·α> με κοινόκτητο σικόιεόο 
Νότια Με κο«*ό*ττ]το οικότεόο 

0 Ι' όοο*ο< του μαίνεται στο αοιίν Α /2 σχ£όια κατόοευε. ανοτελείτα· βίο 
κοινόχροοτουε χύοους. δηλαδή κλιμακοστάσιο, αοβνσίο και διάδρομο ιοοο«ελάοεμς 
και τα οοιβυ οοοαντα τίοοεοβ {44}. οοοόντα ιίύτε {45} κα> οαοόντα ί£η (46) 
διαμερίσματα η τεριγροβή τυν οιοίυν ίχει υ< εξής: 

Το Αβιθυ. 3 χβνηι τόοακοα (44) διαμέρισμα ««τελείται αιο τίοοεοβ (4} κύοια 
όυυόπβ, κοοξίνα. λουτρό και λβιιοϋς βοηθητικούς χύοους. ίχει καθαρό ευβοόό 
μίτρα τετρατννικό ενενήντα εννία μι ιενήντα εκατοστό (89,50). τοσοστό ουνι- 
διοκτποίας ε£ αώιαιρίταυ ειί του όλου οικονίόου ογδόντα ιίντε δεκάκις χιλιοστό 
( 86 ΐοο) ίου αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικά εκατόν τίσσεοα κοι είκοσι οκτύ εκβτ. 
(104^28) #ί·<χς ογδόντα τίντε (Β5) τοοοοτό συμμετοχής οτκ δσνάνες κοινοχοΛστυν 
ενενήντα έξι χιλιοστό !96ϊο). ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστό 
{91 ^ και κεντρ<*ής θέρμανσης ενενήντα ί£ι χιλιοστό (961ο) και ουνοοεύει: 

ΑΝατ. Με κοινδκτή-ο οικότεόο και με το διαμέρισμα (45) του ιβίου οοόαου. στοίχου 
και τολυκατοκίαζ. δυτικά «ε κονόκτπτο οικόιεδο 

9οο. Με κοινόκτητσ οικότεόο και Νότια Με το κλιμοκοοτόοιο κοι με κοινόκτητο οικόιεδο 
' ΤοΆοιθυ ®οόντα «ενη (45) βιβμίο·ομα ακστελείται αιο τοία κύοια δυιιδτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιιούς βοηθητικούς χύοους, έχει καθαρό εμβαόό μίτρα τετοαγ. 
ογβόντο (00.30, τοοοστό ουνιδιοκτηοΓας ε£ αβιαιοίτου 

εκι του όλου οικατέόου εξήντα οκτ 6 δεκάκις χιλιοστό (681οο) ίου αντιστοιχούν χ 
μίτρα τετοαγμνίίό ογδόντα τρία και ογδόντο τέσσερα εκατοστό (83.84) φήαους ε£ήντα 
οκτύ ( 68 ) ιοοοοτό ουυυετοχής οτκ όοιόνες κοινοχοήοτμν εβδομήντα ε»τό χιλιοστό 
ί?7Χο) . ανελκυστήρα εβδομήντα τίοοεοβ χιλιοστό (741ο) και κεντρικής βίουανσης 
εβδομήντα ειτό χιλιοστό (771ο) και ουνοοεύει: 

Ανοτ. : Με το όιαμέοιομβ 33 του ιδίου οοόοου και στοίχου της διιλανής ιολ/κίας 
&υτ. Με το κλιμοκοοτόοιο και με το διαμίριουο 44 του ιδίου οοόσου, στοίχου και 
χολ/« ίας 

3ορ. Με κο ι νόκηττο ο««δηδο κα< Νότια Με κοινόκτητο οικίνεδσ 

Το λριβυ οοοόντ& ί£ι (46) διαυίοιουα ακστελείται αιο τρία κύρια δυμό-κ. 
κουξίνα. λουτρό κ«ι λοινοίκ βοηόητικβύς χάρους, έχει καβαοό ςμβαδό μίτρα τετραγ. 
ογδόντα (00.30;. «οοοστδ ουνιδιοκτησίας ε£ αδιαιρέτου 

εΐι του δλου ο<κο*ί 6 ου είόντα οκτύ δεκόκκ χιλιοστό ( 68 Χοο) ιου αντιστοιχούν οε 
μίτρα τετραγμΜκα οτδόντο τρία ι«ι ογόόντα τίοοεοβ εκατοστό (83.84) *ή#ους ε£Λντα 
οκτώ ( 68 ) κοοοστό αυυυετοχδς ατις βειόνες κοινοχρήοτνν εβδομήντα ειτό χιλιοστό 
(771ο) , ανελκυστήρα εβδομήντα τίοοεοβ χιλιοστό (?«ο) κοι κεντρικής Μομανοτς 
εβδομήντα ε»τό χαιοοτό (7'Ίο; και ουνοοεύει: 

Ανατ. Νε*ο< νό«τ"το οικόιεδο και Αστικό Με κο ι νδκτΓ?το οικδιεόο 

Βοο. Με κλιμακοστδβιο ·αι με κοινόκτητο οικόιεδο Νόηα Με κοινόκτητο οικόιεδο. 

Ο Γ’ όοοσος *ου βαίνεται ατο αριβυ Α/2 ρχίδιο κατδεευ:. ατοτελε'τβ· αία 
κοινβχοηοτους χύοους. δηλαδή κλιυβκαβτόοια. αοανοέ: κε· δ·όόοουο *οοση*όοεμς 
και το οο 1 0μ οβοόντα ειτό (47). αβρόντα ?κτ; («β; *ο: οαοόντ: εννία (49) 
διαμερίσματα π ιεο'γοοσή τ«ν οιοϊυν ίχει μς ε£ής: 

Το Αριβμ.οοοόντα «τβ ( 4 ?; διαυίοιουα ανοτεκεΐται αια τίσοεοα ( 4 ) κύρια 
δΜίάτια. κουξίνς. λουτοό κα< λριιοΰς βοηθητικούς χύρους, έχει καθαρό ευβοόό 
μίτρα τετοαγμνικί ενενήντα εννία και κνήντα εκατοστό (99.50). ιοοοοτό ουνι- 
φιβκτηοϊβς ε£ αβιαιοίτου ε·ί του όλου οικοιίβου ογβόντο ιίντε δεκάκις χιλιοστό 
(Θ51οο) ιου αντιοτοιχούν οε μίτρα τετραγυνικδ εκατόν τίοοερα και είκοσι οκτύ εκβτ. 
(ί04.28) αήσονς ογβόντο ιίντε (85) ιοοοοτό συμμετοχής οτις όοιόνες κοινοχοήοτμν 
ενενήντο ί£ι χιλιοστά (961ο). ανελκυστήρα εκατόν ίνα χιλιοστό 
{1011* και κεντρικής βίουανσης ενενήντα ίί· χιλιοστό (961ο) κα» ουνοοεύει: 

Ανβτ. ·% κοινόκτητο οικόιεδο και με το 5 ιομίο«ομ 2 48 του ιδίου ορόδου στοίχου 
Ιβ' ιολ/κίας Αυτικά Με «οινβκτπτς οικόιεδο 

Βοο'. « κοινόκτητο οικόιεδο κοι Νότιο Με κοινόκτητο οικόιεδο και με το κλιμακοστάσιο 
Το Αοιθυ οαοόντ: οκτύ (48) διαυίοιουα αιοτελρίται ο»ο τοίο κύοια δκιυότια, 
κουίίνβ. λουτρό και λοιιούς βοηθητικούς χύοοος. ίχει καβοοβ ευβοόό μίτρα *ετοαγ. 
ατόδντα (80.X), ιοβσστό ουνιδιοκΤΓρίας ε£ αβιαιοίτου 


ειι του όλου ο«κο·ίδου είήντς οκτύ δεκδκις χιλιοοτς ( 6 Λοο) ιου αντιστοιχούν οε 
μίτρα τετρογυνικά ογόόντς τρίο και ογδόντα τίοοεοβ εκατοστό (83.04; αδαούς ε£ήντς 
α»τί ( 68 ) ιοοοοτό ουυυεταχής οτις δοιόνες κοινοχρόοτυν εβδομήντα ειτό χι*;ροτί 
(771ο) . βνελκυστήρο ογδόντα χιλιοστό (ΘΟΧο) «οι κεντρικής Κρμς^αη: 
εβδομήντα ειτό χιλιοστό (771ο) κα· ουνορεμε;: 

Ανατ. Με το διαμίριουα 36 του .δίου οοόαου. και οτρ' ϊ0υ Τ ηζ όιΐχβνής ιολ/κίος 
Αυτ. Με το κλιμοκρατβοιο και υε το διαυ/ομο 47 του ιδίου αοόοου , οτοίχου και 
•ολ/κί ας. 

Βοο. Με κοινόκτητο οικδιεόο και Νότιο Με κοινόκτητο οικδιεόο 

Το Αριθμ οοράντα εννία(49) 6 ιαμίο«σμα οιΟτελεΤται αιο τρίβ κύοια όυμότια. 
κουίίνα. λουτρό αι λοιιούς βοηθητικούς χύοοος, ίχει κο&οοό εμβαόό μίτρα τετραγ. 
ογόόντα (80.00). ιοοοοτό ομνιβιοκτιγςίας ε£ αδιαιρέτου 

ειι τομ όλου αικοιίβου εξήντα οκτύ δεκάκις χιλιοστά (Μΐοο) ιου αντιστοιχούν κ 
μίτρα πτοαγικνικβ οτβόντα τρίο και ογδόντα τίοοερο εκατοστά (83.04) αήαους εξήντα 
βκχύ ( 68 } ιοοοοτό συμμετοχής ατκ όαιδνες κοινοχοΛστυν εβδομήντα ειτί χιλιοστά 
(771ο) . βνελκυοτήρο ο*γ ό ό.ν τ α χιλιοστά {001ο) και κεντρικής βίουανσης 
εβδομήντα εττθ χιλιοστά (771ο) και ουνοοεύει: 

Ανατ. : Μι κοινόκτητο οικόιεδο 1υτ·κβ * κοινόκτητο οικόιεδο 
Ιορ. * κλιμοκοοτόοιο·και με κοινόκτητο οικδιεόο και »τ>ε «ε κοινόκτητο οικόιεόσ 
Ο I* βοοαος ιου οαίνετα» οτο οο-θυ Α/2 θχίό«ο κατοοεμς. οιοτελείτα- αια 
κοινόχρηστους τύοους. όηλαόή κλιμακοστάοιο. αοανοίρ κα. διάδοουσ ιροοιελβεε^ 
και τα αριθμ ιενήντς (50), ιενήντο ίνα (51) και ιενΑντς δύο (52) 
όιαμερίοματο π ·εο<γοαιή τυν οιοίνν ίχει μς ε£ής: 

Το Αριθμ. ιενήντα (50) όιαμίοιουα ανοτελείτα> α*ς τίοοεοα (4) κύοιό 
όμμβτια, κουξίνα, λουτρό κβ< λοιιούς βοηθητικούς χύρους. (« καθαρό ευθαδό 
μίτρα τετρανυνικό ενενήντα εννία και ιενήντα εκατοστό (99.50). ιοοοοτό ου*ι- 
βιοκτηοίας εξ αβ·ι·οίτου ετί του όλου οικοιίδου ογδόντα ιίντε δεκάκις χιλ/οατδ 
(85ΐοο) «ου αντιοτοιχούν οε μίτρα τετοαγμνιιά εκατόν τίοοεοβ και είκοσι οκτύ εκβτ. 
{104 ; 26! «ήαους ογόβντα ιίντε (85; ιοοοοτδ συμμετοχής στις δαιάνες κοινοχρήστμν 
ενενήντα ίξι χιλιοστό (961ο). ανελκυοτήοβ εκατόν εννία χιλιοστό 
(1091) και κεντρικής βίουανσης ενενήντα ίξ* χιλιοστό (961ο’ και ουνοοεύει: 

ΑΝΑΤ.: Με κοινόκτητο οικόιεδο και με το όιαμίοιουα 51 του ιδίου οοόοου. στοίχου 
Μτ.νολυκατοικΙας δ«τ. Με κοινόκτητο οικόιεδο Βοο. Με *β>νό«τητσ οικόιεδο 
Νοτιά με κλιμοκοοτόοιο και ρε κοινόκτητο οικόιεδο 

Τα Αριθμ ιενήντα ίνα (51) διομίοιομα αιοτελεΐται ο»α τοία κύρια δυυίτιε. 
κουξίνβ. λουτοό και λοιιούς βοηθητικούς χύρους. ίχει καθαρό εμβαόό μίτρα τετραγ. 
ογδόντα (80.00), ιοοοοτδ ουν ιδιοκτησίας ε£ αδιαιοίτου 

ειι του όλου οικοιίδου εξήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστό ;681οο) ιου αντιστοιχούν οε 
μίτρα τετοαγ»ΛΜκά ογδόντα ·ρΐσ και ογόόντς -ίροεοα εκατοστό (83,84) «ή*ους εξήντα 
οκτύ ( 68 ) ιοοοστό ουμμετοχής στις δαιόνες κοινοχρήστμν εβδομήντα ιττβ χιλιοστό 
(771ο) , ανελκυστήρα ογδόντα ειτά χιλιοστά (871ο ) και κεντρικής βίουανσης 

εβδομήντα εττά χικιοστά (771ο) και ουνοοεύει: 

Ανατ. : Με το διαμίριουο 39 του ιδίου οοόνου και στοίχου τπς όιιλανής ιολ/κίας 
Αοτ. Με το διαμίριουο 50 του ιδίου οοΰσου .'στ οίνου και «ολ/κίας και με κλιμακοστάσιο 
Βοο. Με κοινόκτητο οικόιεδο Νοτιά % κοινόκτητο οικόιεδο 

Το Αριθμ ιενδντα δύο (52) όιαμίοιομα αιοτεκίίτα· οιε τρία κύοια δ»κυότ:α. 
κουίίνα, λουτρό και λοιιούς βοηθητικού: τύοους. £χε» καθαρό εμβαόό μίτρα τετραγ. 
ογδόντα {80.Μ), ιοοοοτό συν ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 

ει του όλου οικοιίδου εξήντα οκτύ δεκάκις χιλιοστά ( 68 ΐοα ιου αντιοτοιχούν οε 
υίτοβ τετοβγννικά ογδόντα τοία και ογδόντα τίοοερα εκατοστά ί83.84’ «Ίσους εΙΝτα 
οκτώ ( 68 ) ιοοοοτδ συμμετοχής στις δβίΟνες κοινοχρΛστμν εβδομήντα εττά χιλιοστά 
(771ο) , ανελκυστήρα ογδόντα ειτό χιλιοστά (871ο; κα< κεντρικής Βίουανσης 

εβδομήντα ειτό χιλιοστά (771ο) και συνορεύει: 

Ανατ. : με κοινόκτητο οικδιεόο Αυτ. Με κοινόκτητο οικότεόο 
Βοο. Με τα κΑΐυακοατδαια και οε κοινόκτητο οικόιεδο 
ΝΒτια Με κοινόκτητο οικδιεόο · 

Αύμο. Το δύικ οιοτελείται αιο κο ι νόχρηοτους χύρους κλιμακοστάοιο. χυρο μπχονο· 
στασίοο ονελκυοτηοο κ«> αβίνετα: στο αοιθυ Α/2 ονίδισ κατόαευς. 

Τι διαυεοίοματα της ιολμκατοικίαε *Β έχουν κοινή θέρμανση με τα όιαυεοίουατα 

τμν τολυκατοικιύν 4Α κα* 5 - Ιτς διουεοίουοτς της τολυκατο.κίας 4| 

α ντ ι ατό* χοΰν το 323 ϊο τ«ν ουν ολ.κύν ύσίανύν της κεντοκής βέρμανοης κα: τροαοόοτε·- 
τα: β«ί το Α2 Αιβητοοτάοιο. 

:το:χύΙ ιίντε «· 

Ο οτοίχος ίδ’ τάκου 415 ιου σαίνετα: οτς αο-ίυ 11279/Α/48/78 
ΐ3*εΡόου·κό οχίδις. αιστελείτο* α·ο ιυλυτη-ίοοτεισ και τους τούτρ (Α). δεύτερο 
(I). τρίτο (Γ) «α■ τίταοτο {4} ιβνυ α·ο την ΐυλμτΛ — Ιοόγε^ο οοόσους και δύυβ η 
κοιγροσή τυν οιοίνν έτε> νς εξής: 

* ΐυλντή -ιόονιιο ατοτελείτβι β ·0 κοινόχρηστους χύρους. κεντρικό είσοδε 
νολυκατοικίας. κλιμοκοοτόοιο «α< ασανσέρ και σαίνετα> οτς αριθυ α/ι ρχίδιβ 
Μτδσεμς. 

Ο Α* όβοαος ιου ααίνεται οτο αριθμ Α/2 οχίόιο κατόσεκ. ανοτελείτα; αη 
■βινόχρηοτους χάρους άηλβόή κλιμακοστάοιο. ασανσέρ και 6 «αδοονσ ιοοαιελδοενς 
και ιεριλαμβάνει τα αριθυ ιενήντα τρία (53), ιενήντα τίσαοοε (54) κα< τενην?; 

Κντε (55) διαμερίουατα η τεριγοοοό τμν οιοίνν ίχε νς εξής: 

Το Αριθμ «νήντα τρία (53) άιαμέοιομβ αιστελείτο: οιε το ίο κύοια όμμάτις. 
ιουξίνα, λουτρό και λοιιούς βοηθητικούς εύρους, ίχε- καθαρό εμβαόό μίτρα τετραγ. 
εβδομήντα εννέα (79.30), ιοοοοτό ουνιόιοκτηοίας εξ αδιαιοί'Λ. 
ει * του δλου οικοιίδου εξήντα οκτύ δεκδκις χιλιοστά (681σσ του αντιστοιχούν α 
μίτρα τετρβγμνικά ονόόντα δύο κα< εβδομήντα εννέα εκατοστά (Κ.79) #ή«ου: εξηνα 
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οκτύ (63) «οσορτδ συμμετοχής σΤ:ς δαιάνες <οινοχρήσ*υν εβδομήντα ε»τά χιλιοστά 
{771ο) . ανελκυστήρα εξήντα ειτβ χιλιοστά (671ο) και κεντρικής θίουανοπς 

εβδομήντα επί χιλιοστά (77Χο) και ουνοοεΟει : 

Ανςτ. Με κοινόκτητο οικόιεόο Αυτ. Με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόιεδο 
βοο. Ηε κοινόκτητο οικόιεδο Νοτιά Με το διαυίριαμα (54) του ιδίου οοόνου, στσίχου 
«3ι «Ολυνατοικϊας «Οι με κοινόκτητο οικόιεόο . 

Το Αοιθμ.««ντο τίοοΕΒ (51) διαμέρισμα ο*στελείτβι ονο τέσσερα (4) κύριο 
όυυάτια. κουζίνα. λουτρό και λοιιούς βοηθητικούς χύοους. ίχει καθαοό εμβαδό 
κίτρα τετραγμνικθ ενενήντα εννέα «αι κΓκοα· εκατοστά (99.20), «οοοοτό ομνι- 
όιόκτηοίας εξ οδιβιοίτου ειι του όλου οικοιίόου σγόόντο «ίντε δεκάκις χιλιοστά 
(*5Χοο) «ου αντιστοιχούν οε μίτο· τετοαγυνικδ εκατόν τρία κα< ενενήντα έξι εκατοστά 

(103.96) «ή·ους ογόόντ· «ίντε (Μ) «οοοοτό συμμετοχής στις δαιάνες κοινοχρήστων 
ενενήντα (ξι χιλιοστό <96 Ιο), «νελκυοτήοο ογδόντα τίσοεοα χιλιοστά 

(Μ υ και κεντοικής βίουανοης ενενήντα ίξι χιλιοστά (961ο) και ουνοοεΟει: 

Ανατολικά : * κοινόκτητο οικόιεδο κ«ι άυτικά Με κοινόκτητο οικάιεάο 
Βοβ. Μί ΤΟ Κλιμακοστάοιο και με τα διαυ/τα ($3) και (36) του ιάίου οοόβου 
στοίχου <βι «ολυκετοικίας Νότια: Με κοινόκτητο οικόιεόο 

Το Αριθμ (56) βιαμίριομα αιοτελεΐται α«ο τοία κύοια δυυάτια. 

κουζίνα, λουτοά και λοιιούς βοηθητικούς χύοους, ίχει καθαρό ενβαόό μέτρο τετοαγ. 
εβδομήντα «ννίο 179.00). «οοοοτό συνιόιοκτηοίας εξ αδιαιρέτου 
ε·ι του όλου οικονίόου εξήντα ο«τύ δεκάκις χιλιοστά (ΜΙοο) «ον αντιστοιχούν οε 
μίτρα τετραγωνικό ογδόντα δύο και εβδομήντα εννιά εκατοοτά (82.79) «Λαούς εξήντα 
οκτώ (68) ιοοοστά ουυυετοχής στις δατάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εττά χιλιοστά 
(771ο) . ανελκυστήοα ε£ήντα εττά χιλιοστά (67ϊο) και κεντοικής βίουονοης 

εβδομήντα ε·τά χιλιοστά (77Ίο) και αυνοοεύει: 

Ανατολικά Με το κλιμακοστάσιο «αι με κοινόκτητο σ··δ«εδρ 
δυτικά Με κοινόκτητο οικόιεόο Βοο. Με κοινόκτητο ο·κΐ«εδσ «α< 

Νδτια Με το δ>αμίριθυα (54) του ιάίου οοόαου, στοίχου κβι ιολ/κίας «οι με 
κοινόκτητο οιιάνεδο 

0 1* δοοοσς «ου ββίνεται στο αριβυ Α/2 :χίδιο κοτδαεμς, α*οτελείτα· 3«σ 
κοινόχρηστους χώρους δηλαδή κλ^μοκοστάοιο. οοανοίο κα* διάδρομο «οοσιβλάοευς 
και τεοιλαυδάνε: τα αοιθμ «ενήντα έξι (36). «ενήντβ εττά (57) και «ενήντα 
οκτύ (58) διωεοίσαατα π «εσιγοαβΛ τυν ονοίμν ίχει μς εξής: 

Το Αοιθμ τενήντα έξι (56) διαμίοιουα α»οτελε!τβ« α*ο τρία κύοια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό κα> λοιιούς βοηθητικούς χώρους. ίχε« καθαρό ευθαόό μίτρα τετοαγ. 
εβδομήντα εννέα (79. Μ), «οοοοτό συν ιδιοκτησίας εξ οδιοιοίτου 
εκ> του βίου οι«ο«έδου εξήντα οκτύ δεκάκις χιλιοστά (ΒΚοο) «ου αντιστοιχούν σε 
μίτοα τετραγωνικά ογδόντα δύο «αι εβδομήντα εννία εκατοστά (82.79) οΛβους εξήντα 
ο«τύ (68] ιοοοστδ ουυυετοχής στις δατάνες κοινοχρήστου εβδομήντα ε«τά χιλιοστά 
ί7?*ο) . ονελ.υστήρα εβδομήντα τοία χιλιοστά (731ο) κβι κεντοικής θέρμανσης 
εβδομήντα εχτά χιλιοστά (771ο) και σννοοεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόιεόο Αυτ. Με το κλιμακοστάσιο κατ'με κοινόκτητο οικόιεδο 
βοο. Με κοινόκτητο οικόιεδο και Νότια Με το διαμίοιουα (£7) του ιδίου οοόαου 
στοίχου και τολ/ιίας και υε κοινόκτητο οικόιεδο. 

Το Αριθυ.«ενήντα ε«τά [57) διαμίοιομα αιοτελείται α«ο τίοσεοα (4; κύοια 
δυυάτια. κουζίνα. λουτοά και λοιιούς βοηθητικούς χύοους. ίχει καθαρό εμ&αδό 
μίτοα τετοαγυνικά ενενήντα εννία και είκοβ* εκατοστά (99.20), «οοοοτό ιχινι- 
διοκτποΐας εί αδια<σίτου ε«< του όλου ο·κο«ά6ου ογδόντα «ίντε δεκάκις χιλιοστά 
{851οο; «ου· αντιστοιχούν ο« μίτοα τετραγννικά εκατόν τρίο και ενενήντα ί£’ εκατοστά 

(103.96) «όνους ογδόντα «ίντε (85) «οοοοτό ουμυετοχής στις δαιάνες «οινοχοήοτυν 
ενενήντα ί£< χιλιοστά (9ά1ο), ανελκυστήρα ενενήντα δύο χιλιοστά 

(92 V κα* κεντοικής άίονανοης ενενήντα ί£ι χιλιοστά (941ο) και ουνσοεύει 
Ανατολικά : Με κοινόκτητο οιχόιεόο και Αστικά Με κοινόκτητο οικόιεδο 
•οο. Με το κλιμακοστάσιο και με τα διαυ/τα 56 κα< 58 ταυ ιάίου ορδυου. στοίχου 
και «ολυκατοικίας Νότιο Με κοινόκτητο οικόιεδο 

Το Αοιβυ. «ενόντα οχτύ (5β)6«αυίριαΐΜ ανοτελείται βίο τρίο κύοια δυυάτια. 
κουζίνα, λουτρό κβι λοικκκ βοηθητικούς χύοους, ίχει καθαοό ευβαδό μίτρα τηοογ. 
εβδομήντα εννία (79.00). «οοοοτό συνιόιοκτηοΐας εξ αόιαιοίτου 
ε«ι *του όλου οικονίδου εξήντα οκτ6 δεκόκκ χιλιοστά (Ιβϊοο) «ου αντιστοιχούν οε 
μίτρα τετραγννικά ογόόντα δύο «αι εβδο*Λντο εννία εκατοστά (82,79) αδαούς εξήντα 
οκτώ (68) ιοοοστά ουυυετοχής οτις όαοάνες κοινοχοόστυν εβδομήντα ε«τά χιλιοστά 
(771ο) . ανελκυστήρα εβδομήντα τρία χιλιοστά (73%ο) και κεντοικής βίουανοης 
εβδομήντα ι«τ£ χιλιοστά (771ο) κ*ι ουνοοεύει: 

Ανατ. : ρ* τα κλιμακοστάσιο κβ· με κοινόκτητο οικόηόο 

Αυτικά ΜΕ καινόκτητα οικό»«6ο Βοο. Με κοινόκτητο οικόιεδο 

Νοτ. Με το ά·αμ£ρ<σμα (57) του ιάίου οοόαου. στοίχου και «ολ/κίβς κα; με 

κοινόκτητο οικά«εόο 

Ο " όοοαος «ου «αίνετα; στο αο>Βυ Α/2 οχίδιο κςτόαευς. βιοτελε'τα; :κ 
κοινόχρηστους χϋασυς δηλαδά κλιμακοστάσιό, ασανσέρ κα· διάδοομο ιοοοκλόρευς 
■αι «εριλαυβάνε: τα ασιθυ «ενήντα εννία (59). εξήντα ίδύ) κβτ εξήντα ίνς (6ί) 
όιουεοίσυατα η «εσ·γσβ·η ?«ν ο«οίμν ίχει *ς εξής: 

Το Αοιβυ «ενήντα εν4ο (59! άιαμίοισμε α·στελείται οο τρία κύοια δυυάτια, 

«ουξίνο. λουτρά «αι λοινούς βοηΒητικούς χύοους, ίχε καόοοό ευβαδό μίτρα τετοαγ. 
εβδομήντα εννία (79.00). ιοοοστά ουνιάιοκτηοίας εξ αόιαιοίτου 
<«ι του δλου οικοείόου εξήντα οκτύ δεκάκις χιλιοστά ίββίοο) «ου αντιστοιχούν ος 
ιΛτρο τετοαγυνικά ονδάντα δύο κσ· εβδομήντα εννία εκατοστά (82.79; ?ή·ους εξήντα 
οκτώ (68) «οοοοτό συμμετοχής στις δα«όνες «οινονοόστυν εβδομήντα εντά χιλιοστά 
! 7 71σ) , ανελκυοτόοα ογδόντα χιλιοστά (βΟϊο) και κεντρικής βίσυανοης 
εβδομήντα εττό χιλιοστά (771ο) κβ» ουνοοεΰίι: 


Ανατ. : Με κοινόκτητο οικόιεδο Αυτικά Μι το κλιμσκοοτάοια και με κοινόκτητο οικόιεδο 
Βοο. Με κοινόκτητο οικόιεδο *βι Νότις Ηε το όιαμίσιΟυβ (60; του ιόίΟυ οοόνον, 
στοίχου, χα> «ολυκανρικίας και με κοινόκτητο οικόιεδο. 

Το Αοιβμ. εξήντα (60) διαμίοιομο αιοτελεΓται 3«ο τίοοερα (4) κύοια 
δυυάτια. κουζίνα, λουτρό και λοιιούς Βοηθητικούς χνοους. ίχει καθαρό εμβαδό 
μίτρο τετοαγυνικά ενενήντα εννία και είκοσι εκατοστά (99,20), «οοοοτό συν;- 
διοκτησίας εξ αδιαίρετου ε*ι του δκου οικοιίδου ογδόντα «ίντε δεκάκις χιλιορτά 
(851οο) «ου αντιστοιχούν οε μίτρα τετοαγυνικά εκατόν τρία και ενενήντα ίξι εκατοστά 
{103^96} θήμους ογδόντα «ίντε (85) «οοοοτό ουυυετοχής βτκ δαιάνες κοινοχρήατμν 
ενενήντα ίξι χιλιοστά (961ο), ανελκυστήρα εκατόν ίνσ χιλιοστή 
(1011^ και κεντρικής βίουανοης ενενήντα ίξι χιλιοστά (961ο) και ουνοοεύίι: 

Ανατολικά : Με κοινόκτητο οικόιεδο και Αυτικά % κοινόκτητο οϋδιεόο 

Βοσ. * το κλιμακοστάσιο και με τα όιαιι/τα 59 και 6ί του ιδίου οοόαου. στοίχου 

και «ολυκατοικίας Νοπα Με κοινόκτητο οικό«εόο 

Το Αριθμ εξήντα ίνα (61) διαμίοιουα αιοτελείται α«ο τρία κύο<& δυυάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λο·«ούς βοηθητικούς χύοους. ίχει καθαοό εμβαόό μίτρα τετραν. 
εβδομήντα εννία (79,00), ιοοοστά ουνιάιοκτηοίας εξ αόιαιοίτου 
ε»ι του Ολου οικοτίδου εξήντα οκτύ δεκάκις χιλιοστά (δβίοο) «ου αντιστοιχούν οε 
μίτοβ^ΓΓοαγμνικά ογδόντα δύο «αι εβόουήντα εννία εκατοστά (82.79) θΛ«ους εξήντα 
οκτύ ( 68 ) «οασστά ουυυετοχής στις δαιάνες κοινοχοΛστυν ςβόουήντα «τί χιλιοστά 
(771β) . ανελκυστήρα ο γ ό ά ν τ ι χιλιοστά (801ο) «αι κεντρικής θίρμανσπς 
εβδομήντα ε«τά χιλιοστά (77ΐο) και ουνοοεΟει: 

Ανβτ. το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικότεόσ Αυτικά Με κοινόκτητο 

οικόιεόο βοο. «ϊ κοινόκτητο οικόιεδο και Νότιο Με το διαμίοιομα (60) του ιάίου 
οοόαου στοίχου και ιολ/κίας κα* με κοινόκτητο οικό»εόο. 

Ο όοοαος «ου οοίνεται στα αοιβυ Α/2 οχί£<ο «βτόαευς, α«οτελε?ται α»ο 
κοινόχρηστους χύοους δηλαόή κκιμοκοστάοιο, αοανσίρ «αι άιάόοουσ «οοσχςλάσευς 
κα* «ιριλαμβόνει το αριθμ εξήντα δύο (62), εξήντα τοίο (63) κα> εξήντα τίσοεοσ 
(64) διαμερίσματα π «ιριγρααή τνν οκοΐυν ίχει υς εξής: 

Το Αοιβυ εξήντα δύο (62! όιαυίρισμα αιετελεΐτάι *«: τρία «Ορια δυυό’ια, 
κουζίνα, λουτρό «αι λοιιούς βοηθητικούς χύοους. ίχε» κςθοσό ευβαϋ με’ο: τετοαγ. 
εβδομήντα εννία (79.00). «οοοοτό ουν,δ<οκτηρ;*ς εξ ςδι:.ρί·ου· 
ε«ι του όλου οι«ο«ίόου εξήντα οκτύ δεκάκις χ·λιαστά (όδίοο; «ου 2 νΊσ*σ·χούν οε 
μίτρα τετραγννικά ογδόντα δύο και ε36ουήντα εννί; ε«:’όϊτς '.32.79 ϊΛχσυς εξ Α ντα 
οκτΰ !68) «οοοοτό ουυυετοχής στις δαιάνες κοινςχρΛστυν εβόσμήντς ε*τά χα.σστί 
(771ο) . ανελκυστήρα ογόόντα ε»τά χιλιοστά (δΤίσ) και κεντρικής δίρυανοης 

εβδομήντα εττά χιλιοστά (77ΐσ) και ουνοοευει: 

Ανβτ. Με κοινόκτητο οικόκεόσ Αυτ. Με κλιμακοστάσιο «&: με κοινόκτητο οιχόιεδσ 
Βοο. ^ κοινόκτητο οικότεδο και Νότια % το όιαμ/ομα 63 του ιδίου οοόαου στοίχου 
και «ολ/κίας κ«ι με κοινόκτητο οικόιεόο 

Το Αριθν.εξήντα τρία (63) διαυίριομα αιοτελείται σισ τίσοεοσ (4) κύρια 
δυυάτια. κουζίνα, λουτρό και λοιιούς βοηθητικούς χύοους. ίχε: καθαοό εμβαόό 
μίτχ τετοαγυνικά ενενήντα εννία κο< είκοσι εκατοστά (99.20), «οοοστί συνι- 
διοκτησίας ε£ αόιαιοίτου ε*ι του όλου οικοιίόου ςγόόντς «ίντε δεκάκις χιλιοστά 
(85ΐοα) «ου αντιστοιχούν σε μίτοα τετοαγυνικά εκοτδν τρία και ενενήντα ίξ·· εκςτοστό 

(103.96) *ή»ους ογδόντα «ίντε (35) «οοοοτό συμμετοχής στ*ς δατάνες κρ<νοχρήστυν 
ενενήντα £ξι χιλιοστά (961ο), ανελκυοτήρο εκβτδν εννία χικιοοτά 
(ΐ091ύ και κεντρικής θίρμανσπς ενενήντα {ξι χιλιοστά (96ΐσ; και ςχ/νοοευει: 

Ανσ’Ρλίκά : Με κοινόκτητο οικόιεόο και Αυτικά Με κοινόκτητο οικότεδο 

Βοο. % το κλιμακοστάσιο και με τα δ<βμ/τα 62 και 64 τ ου ιδίου οοόαου, στοίχου 

και «ολ/κίας Νοτιά * κοινόκτητο οικόιεδο 

Τσ Αριβυ «ξΛντε τεσαεπ (64) διαμίοιουα αιοτελείται α«ο τρία κύοια δυυάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιιούς βοηθητικούς χύοους. ίχει καθαρό εμβαόό μίτοα τετοαγ. 
εβδομήντα εννία (79.00), «οοοοτό ουνιδιοκτησίας εξ αόιαιοίτου 
εχι του όλου οικοτίδου εξήντα οκτύ δεκάκις χιλιοστά (6βΐοο) «ου αντιστοιχούν σε 
μίτρα τετοαγυνικά ογδόντα δύο «οι εβδομήντα εννίσ εκβτοστί (82.79: «ήαους εξδντσ 
οκτύ ( 68 ) «οοοοτό ουυυετοχής στις δαιάνες κοινοχρήστυν εβδομήντα ε»τά χιλιοστά 
(771α) . ανελκυστήρα ογόόντα ε«τβ χιλιοστά (ΒΤΙο) ·α> κεντρικής θίομανοης 

εβδομήντα ε*τά χιλιοστά (771ο) κβ' ουνοοεΟει: 

Ανατ. : Με το «λιυοκοοτάαιο και με κοινόκτητο οικόιεδο Αυτ κά Με «οινδκτητο οικότεδο 
•οο. κοινόκτητο οικότεδο και Νότια Μι το όιαυ/ουσ 63 του ιδίου οοδοου. στοίχου 
και «Ολ/κίας κ«ι με κοινόκτητο οικότεδο. 

λύμα: Το όύυα αιοτελείται α«ο κοινόχρηστους χύοους κλιμακοστάοιο. χύοο μηχονο- 
οτίοίου ανελκυστήρα κβι οαίνετα· στο αοιβυ Α/3 οχίδιο κοτδβευς. 

Τα όιαυερίουβτα του στοίχου «ίντε (5) ίχουν κοινή θίομανοτ με το διαυερίοματα τμν 
«αλ/κιύ« *Α και 41 ταυ σιοίχομ 4. Ιτο διουεοίουοτο του στοίχου «ίντε £5) 
αντιστοιχούν τα 334 ίο τυν συνολικών δαιανύν της κεντρικής βίσυονοης. 

0 στο(χο> βυτο> τοοοοόοτγι το· ο«σ το Λ2 λεβητοστάοιο. * 

ΓΓΟΙΧΟΙ ίξ, (6) 

0 στοίχος ί£η (6) τύιου 412 θ ίου βαίνετς, ρτρ ορ-θμ :ΐ2 7 9/Α/43/7· 
ιο«εοόουικό οχίδιο. αιοτελειτα- ο«ο «υλ#τή-ΐοόγειο «ρι τςν: «ουτς ά;, δεότερρ 
(·’. τοίτο (Γ) και τίτοοτο ΙΑ) «άνυ α·ο την «υλμτ - . — ίοόγϋο οοόαους «ς άυυα - 
*«εοιγροοή τμν ονοίμν (χεI υς εξής: 

η «υκυτή -ιόογειο ««οτελείτςι α«ο κοινόχρηστου: χύοους, «εντρι«Λ ί’οοόο 
ηκυκατοικίας. κλιμακοστάσιο και αοανσίρ και οαίνετα· οτς ςρ θμ Α·'' οχίδ·: 
κβτόοευς. 

0 Α' όοοοος «ου οαίνετα· στο οριθυ Α/2 οχίό·ς «ατόοευς. ακοτεκείτς, οι 0 
κοινόχοηοτους χύοους όπΑΟόή κλιμακοστάσιο, αοανσίρ «αι άιίάβουο «οοοιελάοι-: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


·3> ιείιλαμβάνξι τα βοιβνι είήντο τίντε (65! «αι ε£ήντα ί£ς (66) διαμερίσματα η 
καιγθοβή τ υν οιοίυν ίχει υς ε£ής: 

Το Αριθυ εΕήντα «ίντε (65) διομίοιρυο ατοτελείται $■© τρία (ύο·α δωμάτια, 
«χ£Ινβ. λχτρό και λοιιούς Βοηθητικούς χύοους. έχει καθαοό εμβαδό μέτρα τετχγ, 
εβδομήντα οκτύ και ενενήντα ειατοοτύ (78.90), «οοοστό ουνιόιοκτησίας ε£ οό^αιοίτχ 
πι το» όλου οικοτίόου εΕήντα οκτώ όεκακις χιλιοστά (601οο) «ου αντιστοιχούν οε 
μίτο· τετραγωνικά ογδόντα όύο κα> εΕήντα εννία εκατοστά (02,69) «ή*ους εΕήντα 
οκτύ (Η) ιοοοοτδ συμμετοχής οτις δοιάνες κοινοχρήοτυν εκατόν «νν£ο χιλιοστό 
(1091ο) , ανελκυστήρα ενενήντα «ίντε χιλιοστά (955ΰ) «Οι κεντρικής Βέουανοης 
εκατόν εννία χιλιοστά (Ι09ΐο) «αι ουνοοεύε·: 

Ανατ. : Με το κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (Μ) του ιόίου οοδ*ου , στοίχου, 

και τολυκατοικίας δυτικά ι* κοινόκτητο οικΰιεόο 

Βοο. % κοινόκτητο οικότεόο και Νότια Με κοινόκτητο οικόνεόο 

Το Αοιβμ.εΕήντα ί£ι (Μ) όιαυίοιομα ατοτελείται α«ο τίαοεοα (4) «ύρ.α 
όνυότια. κουζίνα, λουτρό και λοιτούς θοοθητικούς χύοους, ίχει κοόοοδ ευβαδό 
υίτρα τετρβτυνια εκατόν ίνα και ενενήντα εκατοστό (101,90), κοοοστό ουνι- 
διοκτηοίας ε£ «όιβιρίτχ εΐι του όλου οικοτίδχ ογδόντα ε«τό δεκάκις χιλιοστά 
(#7ΐοο) ίου αντιστοιχούν σε μίτρα τετραγυνικβ εκατόν ί£η και εβδομήντα εννία εκατοστά 
(106^79) «ήοους ογδόντα ειτί '17) «οσοοτό συμμετοχής στις δαιάνες κοινοχοήστυν 
εκατόν οαοάντα ίνα χιλιοστά (ΐ4ΐΐο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά 
(122%) και κεντρικής θίομανοης εκατόν οαοάντα ίνα χιλιοοτδ (ιαιΐο) κα< ουνοοεώει: 
Ανατ, * κοινόετητο οικόκεόο δυτικά Με το κλιμακοστάοιο και με το διαμίριουα (65) 
του. ιό 1ου αοόσου. στοίχου και τολυκατοικίας. 
βοο. Με κοινόκτητο οικότεόο και Νόηα Με κοινόκτητο οικόκεόο 

Ο 8' όοοσος «ου ραίνεται οτο αοιθν Α/2 αχίόια «ατδβευς, ατατελείται α«ο 
κοινόχρηστους χύρχς δηλαδή κλιμακοστάσιο, αοανοίο και όιάδοουο τοοοιελύοευς 
και «εριλαμβάνει τα οοιίυ <£ήντα ε«τά (67) και εΕήντα οκτώ (68) διαμερίσματα η 
«εοΐΥοααή τ«ν στοίμν ίχε« υς ε£ή<: 

Τς Αριόυ εΕήντα εττά (57) όιαυεοιομο ατοτελεϊτςι αις τρις κύρια δυυάηα. 
κου£ίνε, λουτρό και λοιίοϋς βοηθητικούς χύοους. έχει κάβοοό ίυβαόά μίτρα τ ετραγ. 
εβδομήντα οκτύ και ενενήντα εκατοστό (78,90). «οοοστό ουνιόιοκτηοίας ε£ αδ«αιοίτου 
ετι του όλου οικοτίόου ε£ήντα οκτύ δεκάκις χιλιοστό {681οο) «ου αντιστοιχούν οε 
μέτρα *ετραγυν»κό ογδόντα δύο και εΕήντα εννία ε«ατοστό (82.69) αΛσους εΕήντα 
οκτώ (68) τοοοστό συμμετοχής ατις όα*όνες κοινοχρήστων εκατόν εννία χιλιοστό 
(ΐ09ΐο) , 3 νελκμστήρα εκατόν τίοοεοσ χιλιοστό Ρ04ϊο) και κεντοικής όίρυανοπς 
εκατόν εννί- χιλιοστό (1091ο) και αυνοοεύε:: 

*νβτ. : Με το κλιμακοστάσιο και με το ά·αμίο<αμα (68) του ιδίου οοόσου, στοίχου 

«α> «ολυκοτοικίας δυτικά Με κοινόκτητο οικότεόο 

Βσο. .Με κοινόκτητο οικότεόο και Νότια Με κοινόκτητο οικότεόο 

Το λσι6μ.ε£Λντα οκτύ (Η) διαμίριουα ανοτελείται α«ο τίοοεοα (4) κύοια 
όυυότιβ, κουΕΓνα, λουτρό και λαιτούς βοηθητικούς χύοους. ίχει καθαοό εμθαόό 
μίτρα τετοβγυνικά εκατόν ίνα ·αι ενενήντα εκατοστά (101,90). «οσοοτό ουνι- 
διοκτποΐα: ε£ αόιαιοίτου εΐι του όλου οικοτίόου ογδόντα εχτά δεκάκις χιλιοστά 
(871οο! του αντιστοιχούν σε μίτχ τετχγυνικό εκατόν ί£π και εβδομήντα εννία εκατχτί 
Γ106^79} «ήαους ογδόντα εττά (87) τοοοστό ουυυετοχής στις δαιόνες κοινοχοήστυν 
εκστόν σαράντα ίνβ χιλιοστό (14!ΐβ). ανελκυστήρα εκοτδν τοιόντς τίντε χιλιοστό 
(13514 ·αι κεντοικής θίομανοης εκατόν οοοάντα ίνα χιλιοστά (ΐ*ΐ!ο) και συνορεύει* 

Ανατ. με κοινόκτητο οικότεόο δυτικά Με το κλιμαχχτάσιο και με το όιακίοιουο (67} 
του ιάίου οοόσου, στοίχου και τολυκατοικίας. 

8οο. Με κοινόκτητο οικότεόο και Νότιο Με κοινόκτητο οικόιεόο 

Ο Γ' όοοοος «ου «οίνεται στο οοιθυ Α/2 σχίόΌ «ατόαευς. ατοτελείται α«ο 
κοινόχρηστους χύοους όηλαόό κλιμακοστάσια, αοανοίο κα> διόόοομο «ροστελάοευς 
κα: «εριλαυθάνει τα αριβυ ε£6ντα εννία (69) και εβδομήντα (70) διαμερίσματα π 
τεο'γοοοή τυν ο«οί«ν ίχε· υς ε£ής: 

Το Αριβυ ε£Λντο εννία (69> διαμίριουα ατοτελείται ατο τρία κύοια όυμάτια, 
κου£ Γ να. λουτρό «οι λο<ιούς βοηθητικούς χύοους. ίχει καθαρό ευβαόό υίτχ τετχγ. 
εβδομήντα οκτώ κ« ενενήντα εκατχτό (78.90!, τοοοστό ουνιδιοκτησίας ε£ οδιαιοίτου 
εη του όλου οικοτίόου ε£ήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά (601οο) «ου αντιστοιχούν σε 
νίτρα τετραγυνιχά ογδόντα δύο και ε£ήντα εννία εκατοστό (82.591 «ήνους ε£ήντα 
οκτώ (66! ιοοοοτύ συμμετοχής στις δατάνες κοινοχρήοτυν εκατόν εννία χιλιχτό 
(1091οί . ανελκυστήρα εκατόν δίκα τίοοεοσ χιλ. (π*Χο) κο< κεντρικής θίομανοης 
ετοτόν εννία χιλιοστά (1091ο) και ον*οοεύε: 

Ανοτ. : με το κλιμακοστάσιο και με το όιαυίρισυα (701 του ιδίου οοδαου, στοίχου 

και «ολυ«ατοι*(ας. δυτικά ΜΕ κοινόκτητο οικότεόο 

θοο. Με κοινόκτητο οικότεόο και Νότια Με κοινόκτητο οικότεόο 

Το Αο<όμ. εβδομήντα 70> δ·ομίοιβμα ατοτελείτα* ατο τίοοεοσ (*) κίβια 
δυοάτια. κουζίνα, λουτρό και λοιτούς βοηθητικούς χύοους. ίχε: «οόσοΰ εμβαόδ 
υίτχ τετχτυνικό εκατόν ίνα και ενενήντα εκατχτά (ΐοτ.90), «οσοοτό ουνι- 
όιχτηοίας ε£ αόιαιοίτχ ετι τχ όλχ οικοτίόου ογδόντα εττά δεκάκις χιλιοστά 
(87ΐοο) «χ αντιστοιχούν αε μίτχ τετχγμνικά εκατόν ί£η και εβόουόντα εννία εκατοστά 
(106^79) «όνους ογόόντβ εττά (87) ιοοοστβ συμμετοχής στις όοτόνες κοινοχρήοτυν 
εκατόν οαοάντα ίνα χιλιχτά (ΐΑίΙβ), ανελκχτήχ εκατόν οοοάντα εττά χιλιχτο 
(147%) και κεντρικής θίομανοης εκατόν οοοάντα ί*β χιλιχτά (Μΐΐοί και χνοοεΰκι: 
Ανατολικά κβινόκτητχικότεδο δυτικά Με το κλιχκχτάο*ο και με το διβμίοιομα 
(69) του ιβίου οοΰνου . οτοίχχ «αι τολυκατοικίας. 
λοο. με κοινόκτητο οικότεόο κβι Νότια Με κοινόκτητο οικότεόο 

Ο δ* όρονος ιχ «οίνεται οτο οοιθυ α/ 2 σχίόιο κατόκυς. ατοτελείται ατο 
κοινόχρηστους χύοους ΰσλαόή κλιμακοστάσιο, αοανοίο και διόόοομο «οοσηλάοε»< 


κα< «εριλαυθάνει τα βρ·δμ εβδομήντα ίνα (71) και εβδομήντα δϋο (72) ό·αμ/το η 
ιεοιγχ«ή τυν ο»ο<υν ίχ«» υς ε£ής: 

Το Αριθμ εβδομήντα δα (7τ) βιομίοΌυα ατοτελείται α«ο τρία κύοια όυμάτια. 
κου£(νο, λουτρό «αι λοιτούς βοηθητ«·ούς χύοους. ίχει καθαρό εμβσδά μίτχ τετοσγ. 
εβδομήντα χτύ >αι ενενήντα εκατχτά (76.90), «οοοστό χνιόιοκτποίας ε£ αόιαιοίτου 
ε«ι τον όλχ οικοτίδου ε£ήντβ οκτύ δεκάκις χιλιχτά (6β1οο) «ου αντιστοιχούν οε 
μίτχ τετραγωνικά ογδόντα όύο και ε£ήντα εννία εκατχτά (82,69) «ήμους ί£ήντα 
οκτύ (60) ι οοοστό συμμετοχής στις όαιανες κοινοερήοτυν εκατόν εννία χιλιχτά 
(1091ο) , ανελκυστήχ εκατόν εΙκοοι τίοοεχ χιλ. (Ι24ΐβ) και κεντοικής θίσμανσπς 
εκατόν εννία χιλιχτβ (1091ο) και αυνοοεύε ι: 

Ανατ. Με το κλιμακχτάσιο και το όιαμίσιουα (72) τχιόίχ οοόμου. οτοίχχ 

κβι τολυκατοικίας δυτικά ΜΕ «οι νόκτητχικότεδο 

Βχ. Με κοινόκτητο οικότεόο και Ν6τι« Με κοινόκτητο οικόιεόο 

Το Αριθμ. ώόαΛντα δύο (72) όιουίοιαμα ατοτελείται αχ τίοοεχ (4) χύοιε 
όυιιάτια. κχίίνα. λουτρό και λοιτούς βοηθητικούς χύοους. ίχει καθαοό εμθαόό 
μίτχ τετοβγυνικά εκατόν ίνα και ενενήντο εκατχτά (101.90), ιοοοστβ χνι- 
όιχτχίας ε£ αδιαιοίτχ ετι του όλου οικοιίόου ό^όόντι εττά δεκάκις χιλιχτά 
(87ΐοο) ίου αντιστοιχούν μ ιιίτχ τετχγυνικά εκατόν ί£η και εβδομήντα εννία εκατχτά 
(106^79) «όνους ογδόντα εττά (Θ7) «οσοοτό συμμετοχής στις όατάνες κοινοχβήβτιη» 
εκατόν οαοάντα ίνα χιλιχτά (1411ο). ανελκυστήχ εκατόν τενήντα εννία χιλιοστά 
(15914 και κεντρικής θίρυανσης εκατόν σαράντα ίνα χιλιχτά (1411ο) και ουνοοεώει: 
Ανατ. με κοινόκτητο οικότεόο δυτικά Με το κλιχκχτάοιο και το διαμίριουα (7ί) 
του ιόίχ οοόαου, στοίχχ και ιολυκατοικίος 
θοο. * κοινόκτητο οικότεόο κα> Νότια Με κοινόκτητο οικότεόο 
δώυα: Το όχα ατοτελεΐτοι ατο κοινόχρηστους χύοους κλιχκχτάοιο. χύοο μηχβνο- 
σταοίχ ανελκυστήχ και χΐνετοι οτο χιθμ Α/3 οχίδ·ο κατόάευς. 

Τα όιαυερίουατα τχ οτοίχχ ί£π (6) τροαοόοτΧνται ατο το Α3 Αεθητχτόοιο τχ 
ίχε< εγκαταοταθεί οε κοινόχρηστο χύχ της τολυκατοικίας 

ΣΤΟΙΧΟΙ εττά (7) 

Ο στοίχος εττά (7) «ου «αίνεται οτβ χτθυ *ιΐ279·Ά/«5/78 σχίδτο 
Γενικής όιατά£ευς «εσιλχβάνε! τ«ς χιθυ ε«τ* *λχ (7ο: και εττά 3άτα (73 
«Ο*υ«οτοικίες. 
η χιθμ. 7Α Πολυκατοικία 

μ «ολυκοτοικία με αοιθμ.ΓΑ «χ ανήκε* οτον οοιθυ. (7) στοίχο, τύτχ 
412 Β οτοτελείτσ» α«σ «υχυτή-ΙΧγείο *αι τχς τούτς (Α) , δεύτερο {Β’. 
τρίτα {Γ; και τίτςρτο (δ) «άνυ ατο την χλυτή-! οόγε ι ο οοό«χς ·αι δώυα 
η τεριγοα«ή τυν αιοίυν ίχει μς ε£ήε: 

Η τυλμτή Ισόγειο ατοτελείται ο «ο κοινβχρχτους χύοους. κεντοική είοοδο 
«ολυκοτο ικίας, χλ ι υοκοοτάο ι ο κςι σχνοίε και «οίνεται οτο οοιθυ Α/1 σχίόιο 
κατδοευς. 

0 Α' όοονος τχ «ο(νέτοι στα οοιθυ Α/2 οχίόιο *ατό«ευς. ατοτελείται ατο 
κοινόχρηστους χίοχς. δηλαδή κλιχκχτάοιο. χβνοίο κα> όιάδοουο «οοοτελάσευς 
«αι το χιθμ εβδομήντα τρις (73), εβόοιΜντα τίοοεχ (74) 
διαμερίσματα η νεοιγχνή τυν οτοίυν ίχει υς ε£ής: 

Το Αοιθμ εβόα/ντα τρία (73) διαμίριχο ατοτελείται ατο τρία κύριε δυυβ-ια. 
κουί'να. λχτχ και λοιτούς βοηθητικχς χύοους. ΙχΕ'. κοθαοό εμβαδδ μίτρα τετχγ. 
εβδομήντα οκτύ και ενενήντα εχατ. (78,90) ιοοοοτδ χνιόιοκτχίας ε£ οδιαιρί^χ 
ε«ί *χ όλου οικοτΐόχ ι£ήντα οκτύ όεκόχις χιλιχτά ίδβΐχ 1 ιοο αντίστοιχον χ 
μίτχ τετοαγ»#ν·κά ογΧντς δύο και ΐΕΛντς εννία εκοτχτί (82.69) «ή«χς εΕόντα 
οκτύ (6β) «οοοστό συμμετοχής στις δβτάνες κοινοχρήοτυν εκοτδν εννία χιλιχτ; 

(1091ο), ανελκυστήχ ενενήντα τίντε χιλιχτά (951ο^ κα* κεντοικής θίομανοης 
εκατόν εννία χιλιοστά (1091ο) ·α> ουνοοεώει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικότεόο. χ το «λιυα*οοταοιο και χ το όιαυίοισυα (74; τχ 
ιδίου οοόνχ. οτοίχχ και τολυκατοικίας 

δυτικά Με το διαμίριουα (82) τχ ιόίχ οοόνου και οτοίχχ της όιτλανή; «ολ/κίας 
Ιοο. Με κοινόκτητο οικότεόο και Νότια με κοινόκτητρ οικότεΧ 

Το Αοιθυ.ΕθόαΐΥνίτ; τ(οοεηρ(74) διαυίριομο α«οτελείτα. ατά τίοοεχ (4) κύοις 
όυμάτια. κου£·ν«. λχτχ και λο>τούς βοηθητικούς χύοους. ίχει καβοοί ευθαδά 
μίτχ τετοαγ. εκατόν ίνα και ενενήντα εκατχτά (101.901. τοοχτδ χνι- 
όιοκτχίος κΕ Χιαιρίτχ ετί τχ όλχ οικοτίδχ σγόδντα εττά δεκάκις χιλιοστά 
(ΘΤΙοο) «χ αντιστοιχούν οε μίτχ τετχγυνικβ εκατόν ί£ «ο· εβδομήντα εννία εκβτ. 
(106.79; «Λτους ογδόντα εττά (87) ιοοοοτδ ουυυετοχής στις δβτονες κοι*ο«σήοτυ* 
εκατόν οχάντα ίνα χιλ. (ιειίο). ανελκυστήρα εκατόν ε’κχ. 56ο χιλιοστά 
(Ι221μ και κεντρικής θίομανοης εκατόν οαοάντα ίνα χιλιοστά (ΐ4ίΧο) κα* ουνοοεώει: 

ΑΝατ. Με κοινόκτπτο οικότεΧ δμτ. κοινό«τητο οικόηδο «οι με το κλιμακχτόαιο 

και με το άιαυίοιουα 73 τχιόίχ οοόνου , οτοίχχ κβτ ιολυκατοικίος 
•χ. Με κοινόκτητο οικότεόο Νοτιο % κοινάρτητο ρ«·δ<εδο 

Ο β' όοοοος τχ «αΐνετο. οτο χιθυ Α/2 σχίό«ο κατδοευς. οτοτελείτο· ατο 
κοινόχρηστούς χύοους, δηλαδή κλιμοκχτάσια. αχνοίρ κα> όιάδοουο ιοοοκελάοευς 
και τα οοιθυ εβδομήντα «ίντε (75; κα* εβδομήντα ί£< ι76) 
διαμερίσματα η ιεριγρα«ή τυν οτοίμν ίχει υς ε£ής: 

Τα Ασιβυ ΰόΒίΜτο «ντε '75· όιβυίριΟμς ατοτϊΑε Γ τα. τρία κ^ρ.ς όμμ-ί-ι-, 
κχ£«να. λχτχ ■«, λοιτοΰ: 3οηθτ·τ·«χς χύοχς. ?χε, καθςρρ εμΒαδί μίτρ; τΕτχγ. 
Εβδομήντα χτύ «αι ενενήντα εκατ. (78.Κ ιοοοατό ρυνιδοκ-ηοΐας ί£ αό*β:ίίτχ 
Ι«ί τχ όλχ οικοτίδχ ε£ήντα οκτύ δεκάκις χ<λ*ορτί (68ΐαο τχ οντιρτα.χχν « 
μίτχ ΤΕτχγυνοά ονόόντα όύο «αι ε£ήντα εννία εκοτοοτά ’82.69 «ή«χς ε£ήντς 
χιύ (6β) «οοοοτό ουμμετοχής στις δβ» 0 νες κοινοχοήστυν εκατόν εννία χιλιχτά 
(1091ο). «νελκυοτήχ οατσν τίσοεοα χιλιοστά Μ04ΐο· «ο* κεντρικής Ηχανοσ, 
εκατόν εννία χιλιοστά (1091ο; κοι χνοοευε*: 
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ΑνΟΤ. Μς ·Ρινδ«ΤηΤ0 0ΐκδ»ε00. VI το ΚλιμΟΚΟΟΤάΟιΟ «Οι «ϊ ΤΟ 6ί0^£0(0ν« 76 Τ00 
ιά'ου χόβου. στοίχου «οι ·ολ/«Ιας. 

Αυπκα'Με Τδ διαμέρισμα (84) του ιδίου οοδρου «α< στοίχου της διίλςνής *ολ/·ίος 
500. X κοινόκτητο οικόκεδο και ΝΰτιαΜε κοινόκτητο οικόκεδο 

Το ΑοιΒυ. ώίαιντα έ£ι (76) διαμέρισμα αιοτελείται αχό τέσσερα (4) «ύοια 
δυυίτιο. «ουζ'να, λουτρό «βι λο:*οΰζ βοπβπτικοϋς χύοους, έχει «αβαοό εμβαδό 
^ιίτοο τετραγ. εκατόν ένα «α< ενενήντα εκατοστό (101.90), κοσοοτδ ουνι- 
διθκτιγαΤα< £ί 20'θιθίτου ε»ί του όλου οικοιέόου ογδόντα ειτά δεκάκις χιλ«οοτΔ 
(671οο) «ου αντιστοιχούν οι μέτρα τετραγωνικά εκατόν έ£ι κα< εβδομήντα εννέα εκατ. 

(106.79) ρήσους ογδόντα ε*τά (87) «οοοοτό συμμετοχής σπ< όαιάνες «οι«αχρήστων 
εκατόν οαοόντα ένα χιλ. (!4ΐΧο). ανελκυστήρα εκατόν τοιόντβ «έντε χιλιοστά 
(1351^ και κεντάι«δε θέομανσης εκατόν σαράντα ένο χιλιοστά (ιαιχο) «α· ουνοοεύει: 
Α«τ. % «θ'νόκτητο οικόνιόο δυτικό Με το ό<αμέοιουο (76) του ιόίου οοόρου. στοίχου 
και «ολυκατοικίας ΐ"Μ το κλιμακοστάσιο και οι «οινόκτπτο οικδιεόο 

Βββ. * κ*ινόκτητο οικόιεδο και Νότιο Με «οινόκτπτο οικόχεόο 

Ο Γ άοοσος «ου ραίνεται οτο αοιθμ Α/2 σχέδιο κατόσεως, «χοτελείτρι α«ο 
κσινόχρηβτους χύοους. δηλαδή κλιμακοστάσια, αοανοέρ και διάόοουο «οοσνελάοεως 
■α« Τ« αρ>·ω εβδομήντα £*τά (77) «β« εβδομήντα οκτώ (78) 

ΔιβΜοΙοίΜτα α κο>γραρή των ο«οίων £χει ως ε£Λς: 

Τα ΑαιΙα ιλαπηβπτβ (77) διαμέρισμα ακοτελεΐται α·ο τρία κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό «αι λοι«ούς Ροπόητικούς χώρους. έχε· καβαοό εμβοόό μέτρα τετραγ. 
εβΔοιΜντα οκτώ «α· ενενήντα ε«ατ. (71.90) ιοοοοτδ ουνιδιοκτησίας ε£ αδιαιρέτου 
ε«( του όλου οικονέδου «£ήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστό (ΜΙοο) «ου αντιστοιχούν οε 
μίτοι τετραγωνικό ογδόντα δύο και ι£ήντα εννέϊ εκατοστό (82,59) ρήσους είόντα 
οκτύ (58) «οοοοτό συμμετοχής στις 6α«άνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστό 
(1091ο), ανελκυστήρα εκατόν Δέκα τέσοεοα χιλιοστό (5ΐ4ϊο)και κεντρικής βέρμανοης 
εκατόν εννέα χιλιοστό (1091ο) και οονοοεύει: 

Ανατ. * κοινόκτητο σικ6*ε6ο, με το κλιροκοοτόοισ «οι με το διαμέρισμα (78) 
του ιδίου οοόοου. οτοίχου κοι «ολ/κίβί όυτικό Με το διαυέοισμα (86) του ιόίου 
οοβαου «ο* στοίχου της όι»λανής «ολυκαίίικίος 
όσο. Λ «οινόκτπτο οικόνεόσ «οιΝότιο Με «οινόκτπτο ο*κό«ε6ο 

Το Αοιόμ. «ΛοιΛντα οηύ (7$) ό«αμ£3ΐβυο α«οτελείται :«ί τέσσερα (4) *οοια 
όυυότια, κουζίνα, λουτοό «α< λαϊκούς 9οηίητικού< χύοου;. (χ« «ε·οο6 ε^όοδό 
υίτρο τετοβγ. εκατόν (να και ενενήντα εκοτοστδ (?0ΐ.90], ιοοοοτό ουνι- 
όιοκτποίοε ε£ οόιβιοέτου ειί του όλου οικοιέόου οτδόντ: ε«τό όε«δ«ι; χιλιοστό 
(ΙΤίοο) «ου αντιστοιχούν σε μέτοα τετοβ«υνι«ί εκατόν ί£ι και εββουήντα εννία εκοτ. 

(105.79) «Δοουε ογδόντα ε»τό (17) «οοοοτό συμμέτοχός ατ»ς 6α«όνες κοινοχοόστυν 
εκατόν οαοόντα ίνα χιλ. {»4ΐ%ο). ανελκυοτήοα εκατόν οβοόντο ε«τό χιλιοστό 
(1471^ κο« κεντοικός Ιίο»Λνοη< εκατόν οαοόντα ένα χιλιοστό (ΐ4ΐΐσ) κα» συνορεύει: 
Αλατ. με «οινόκτπτο σικό«(6ο δυτικό Με το κλιμοκοστβοιο και με το διαι^σιουα 
(77) του ιόίου οοόοου. οτοίχου κβι «ολ/κίοε και με * «οινόκτπτο οικόκεδο 
•οο. Με «οινόκτπτο οικόνιόο κβ* Νότια Με «οινόκτπτο οικόκόο 

Ο ι* όοοοος «ου καίνέτοι στο οοι·υ Α/2 οχέόιο κβτΰοευς, ατοτελείτα· α«ο 
κοινόχοποτους χύοουε. ΔπλοΜ κλιμακοστάσιο, οοβνοέο και όιόόοουο ιοοοιελόοευς 
και τα αρ·5μ εβδομήντα εννέα (79) «οι ογδόντα (80) 

όιαυεοίουατα π «εοιτοοοή τυν οκοίυν έχε· με ε£Δ<: 

Το Αριθυ ιβΒα/ντα (Μόα (79) διαμέρισμα ανοτελείται α*ο τοία «Ορια δυμότια, 
κουζίνα, λουτοό α< λοινούς όοοόητικούς χώρους. έχε< καόαοό εμβοδό μέτοα τετραγ. 
εβδομήντα οκτμ και ενενήντα εκατ. (78.90) «οοοοτό ουνιόιοκτποίος ε£ αδιαιρέτου 
ΐι[ του όλου οικο«έόου ε£ήντα ο«τ6 δεκάκις χιλιοστό (581οο) «ου αντιστοιχούν σε 
μίτοο τετοαγυνικό ογδόντα Δύο κοι ε£ί)ντα εννέα εκατοστό (82.59) Οήαους «£*ντα 
οκτώ (68) «οοοοτό συμμετοχής στις 6ακάνες κοινσχοήοτμν εκατόν εννέα χιλιοστό 
(5091ο), ανελκυστήρα εκατόν είκοοι τέοοερα χιλ. (1241ο) και χεντοικής Ιέρμανοπς 
εκατόν εννίο χιλιοστό (5091ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με «οινόκτπτο οικόιεδο με το κλιμ/οιο και με τα διαμ/ομα (80) του ιόίου 
οοόοου. στοίχου και «ολ/κίας δυτικα'Με το Διομέριουα 88 του ιόίου οοόοου. 4 στοίχου 
της όιελονής «ολ/κίας 

λαο. % «οινόκτπτο οικό»εδο «ο·· Νότια Με ιοινόκτπτο οικόνεόο 

Το Αοιόμ. ογδόντα (80) όιαμέριουα αιοτελείται ατό τέοοερα (4) κύρια 
δυυότια. κουίίνα. λουτοό και λοινούς Ιοπόπτικούς χύοους. έχει καόαοό ειΦαόό 
μέτοα τετραγ. εκατόν ένα ·α> ενενήντα εκατοστό (101,90). «οοοοτό ουνι- 
όιοκτποίας ε£ αόιαιοέτου ετί του όλου οικοκέόου ογόόντα εντό Δεκάκις χιλ«οστό 
(ΙΤίοο) «ου αντιοτοιχούν σε μέτοα τετοανυνικό εκατόν έ£ι κοι εβόουΛντα εννέα εκατ. 
(100.71) οήααυς ογόόντα εατό (87) «οοοοτό ουυυετοχής οτ*ς όανάνες κοινοχοήστυν 
εκατόν οαοόντα ένα χιλ. (1411ο). ανελκυοτήοα εκατόν «ενήντα εννέα χιλιοστό 
(Τ591) και κεντρικός »ίο«βνοπζ εκατόν οαοόντα ίνο χιλιοστό (Ι4ίΐα) και βυναοεΟέι: 
Ανατ. Με κβινόκτπτο οικόκεδο όυτ. :Με το κλιμακοοτόσιο . με κοινόκτητο οικόκεδο 
και με ΤΟ όιΟΗ/ΟΜ 79 τομιδίου οοόοου. στοίχου και «ολ/κίος 
λαο. Με «οινόκτπτο αι«ό*εόο «οι Νότια ηε κοινόκτητο οικό«εόο 

λύμα: Το όύμα ανοτελείται ατο κοινόχοποτους χΐ^οους «λιμακσστόΟια. χύοσ μηχανο¬ 
στασίου ανελκυοτήοα και μαίνεται οτο οοιβμ Α/3 οχέόιο «ατβοευς. 

Τι όιαυεοίουατα της «ολυκατοικίας έχουν κοινή Ιέρμανοπ με τα όιβμεοίουοτα 

τμν «ολυ«βτοι·<ύν 7| και 8 Ιτσ όιαμιοίουοτο της ιολυκατοικίβς 7Α 

Οντιοτοιχούν τα 291 Ιο τμν συνολικών 6α«ανύν της κεντρικής βέομανοπς «βι τοοαοόο- 
τε·το· ο«ο το λεβητοστάσιο *4. 
π σσι8υ.(7|) ίΙολυκστσικίΐΑ 

« «σλμκοτοικία με αοι8υ. 7β ιου ανδκει ατον αο.βυ. ;γ - στοίχε, τύκε. 
α«οτελΐΐτοι σ*ο «υλυτ^-ΐοόγε:ο «σι τους «ούτο ;α' . δεύτεςο (9; 


τσΐτο (Γ) «α, τέταρτο (1) «δνν α·ο [ην «υλυτή-Ισότεο οοό*ου. «οι 6«υο 
π «εοιγοανή τ«ν ο*ο)υν έχει νς ε£ή<: 

η χυλυτή Ισόγειο αιοτελείται α«ο κοινόχρηστους χώρους, κεντρ·*·*. είοοίε 
«ολυκατοικίας. «λιμο«οστόσιο «αι οοσνοίο «αι «α^νεται στο ορ.νυ Α/ι σχέδιο 
κατόοευς. 

Ο Α* όροσδς «ου ραίνεται στο αριδμ Α/2 σχέδιο κατόαενς. αχστέλέΓται α·ο 
κοινόχοποτους χύοους, δηλαδή κλιμακοοτόσιο. αοονοέρ και διΐδοομο «οοονελόσευς 
«αι τα οοιόυ ογδόντα ένα (81) «α· ογδόντα δύο (82! 

όιαυεοίουατα π «ίΟΎΟοαΠ τμν οιαίυν έχει υς ε£ής: 

Το Αοιβμ.ογδόντα ένα (50 όιολτέοιομα α«οτελε!τα· α«δ τέοοερα (4) κύοια 
όυυότια. κουζίνα, λουτρό και λοινούς βοπόητιιούς χύοους. έχει «αβαοό εμβαδό 
μέτοα τετοαγ. εκατόν ένα και ενενήντα εκατοστό (101.90). «οοοοτό συνι- 
όιακτηβίας ε£ αδιαιρέτου («( του όλου οικοιέόου ογδόντα εντό δεκάκις χιλιοστό 
(671οο) «ου αντιστοιχούν οε μέτρα τετοογυνικό εκατόν έ£< και εβδομήντα εννέα εκοτ. 

(106.79) «όνους ογδόντα εντό (17) «οοοοτό συμμετοχής στις δατόνες κοινοχρήστων 
εκατόν οαοόντα ένα χιλ. (ιειίο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιοστό 

(12 ΖΙΛ και κεντοικής Μρμανοπς εκατόν οαοόντα ένα χιλιοστό (ιειίο) και συνορεύει: 
Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο , με κοινόκτητο σικόνεόο και με το διαμ/ομα (82) 
τουιόίου οοόοου, οτοίχου και «ολ/κίας όυτικό Με κοινόκτητο οικόιεδο 
•οο. Μ κοινόκτητο οικόκεδο καιΝότια Μι κοινόκτητο οικόιεδο 

Το Αοιίμ ογδόντα δϋο (82) διαμέρισμα ανοτελείται ·νο τοία κύρια Δυμότια. 
κουζίνα, λουτοό και λοινούς 8οπ8ητικούς χάρους, έχε· «αΙαοό εμβοόό μέτρα τετραγ. 
εβδομήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. (78,90) «οοοοτό συν ιδιοκτησίας ε£ αδιαιρέτου 
ενί του όλου οικοιέόου ε£ήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστό (581οο) «ου οντιοτοιχούν οε 
μέτοα τετραγωνικό ογδόντα Δύο και ε£ήντα εννέα εκοτοοτβ (82.69) ρήσους ε£ήντα 
οκτώ (58) «οοοοτό συμμετοχής οτις δατόνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοοτό 
(1091ο), ανελκυοτήοα ενενήντα «έντε χιλιοστά (951ο) «ει κεντοικής Μρμανοπς 
εκατόν εννέα χιλιοοτό (1091ο) και ουνοοεύει: 

Ανατ. :Με το όιαμέοιομο (73) του ιόίου οοόοου «ο« οτοίχου της δινλανής «Ολ/κίας 
λυτ._ Με κοινόκτητο αικόνεόο. με το κλιμοκοαΐαοιο »«· Μ το διαμέρισμα (βι) του 
ιόίου οοόρου, στοίχου και ιολ/κίας. - 

Βοο. Με κοινόκτητο οικόκεδο κα> Νότια Με κοινόκτπτο οικόιεδο 

0 Β' όοοκκκ «ου ραίνεται οτο αριόν Α/2 σχέδιο «ατόσεως, ανοτελείται ατο 

κοινοχρήστους χύοους, δηλαδή κλιμακοοτόσιο. αοονοέρ και 6·όδοομο «οοο*ελόοεω< 
κοι τα αοιβμ ογόόντα τρις (83) και ογδόντα τέαοερο (84; 
διαυεοίομοτα η «ερ.γραρη των οκοίων έχει ω< ε£δς: 

Το Αριόυ. ογόόντα τρί: (53)0ισμέο»ου= α«στελ£··α. α«έ τίζοεοο (4 «ύοιο 
όωυότια. κουζίνα, λουτος *α· λοιίούς βοπβ^τικού; χ-Λους. έτε- «αόαοί ειΛαίδ 
μέτοα τετραγ. εκατόν ένα κα- ενενήντα εκατοστό (*ίΐ.90!, τοοοοτό αυνι- 
όιοκτησίβς ε£ αδιαιοέ^αυ ε«! του όχου ο·«ο*έδου ογδόντα ε»τΐ όεκόκι; χιλιοστό 
(87ΐοο: «ου αντίστοιχου* οε μέτρα τετραγωνικό εκατόν ί£ι κα* εβόομδντα εννέα εκατ. 
(106,79! Ρόσους ογδόντα εντό {17} «οοοοτδ ουυυετοχής στιζ δατόνες κοινοχρήστων 
εκατδν οαοόντα ένα χιλ. (1411ο), ανελκυοτήοα εκατόν τριάντα «έντε χιλιοοτό 
(1351^ και κεντοικής 9έοωανοπς εκατόν σαράντα ένα χιλιοοτό (ΐ4ΐ%ο) κα« ουνοοεύει: 
Ανατ. κοινόκτητο οικδ«εόο. με το κλ.μβκοοτόοιο «Οι με το όιαμ/ουα (8*!- του ιόίου 
οοδρου, στοίχου και νολυ«οτο«κίος Αυτικό Με «αινόκτητο ο»κό«εόο 
Βοο. Με κοινόκτητο οικόκεδο και Νότια Με κοινόκτητο οικόκεδο 

Το Αριόμ σνόϋντα Κπ*εβ (Μ; Διαμέρισμα ανοτελείται βκ τρία κύο>α δωμάτια. 
κοο£ τ να. λουτρό και λοιίούς 9οο8οτι«ούς χύοους, έχει καβοοό εμβαδό μέτοα τετςογ. 
εβδομήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. (78.90! «οοοοτό ουνιόιοκτηοίας ε£ οόιαιοέτου 
ενί του όλου οικοιέόου ε£ήντο οκτώ δεκάκις χιλιοοτό (68ϊοοί «» αντιστοιχούν οε 
μέτοα τετραγωνικό ογδόντα δύο ·αι ε£ήντς εννέα εκετοστό (12,69) ρήρους ε£Λντα 
οκτώ (58) «οοοοτό συμμετοχής στις δονάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστό 
(1091ο). ονελκμστήρα εκατόν τέοοερα χιλιοστό (1041ο) και κεντρικής βέρμανοης 
εκατόν εννέα χιλιοοτό (1091ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το όιοιίέοιουο (75) του «δίου οοόοου κα· στοίχου της διίλανής «ολ/κίας 
όυτ. Με κοινόκτητο οικδνεόο .με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (12) του 
ιόίου οσδρου. οτοίχου κοι «ολυκατοικίας. 

Βαο. Με κοινόκτητο οικόκεδο και Νότια Με κοινόκτητο οικόκεδο 

0 Γ' όοοσος «ου ραίνεται στο αοιόυ Α/2 σχέδιο κατόσεως, α*ο««λείται α*ο 
■οινόχρηοτους χύοους. δηλαόΠ κλιμακοοτόσιο, ασανσέρ και διόδίχϊμο «οοσνελόοεως 
και τα αριόμ ογδόντα «έντε (85) * ο · ογδόντα έ£< (86) 

διαμερίσματα η «εοιγρορή των οιοίων έχε; ως ε£ής: 

Το Αοιόυ. <Μόόντο«νπ (86) διαμέρισμα αιοτελείται αχό τέσοεοο (4) κύοια 
όωυότια. κουζίνα, λουτοό και λοικούς Βοπβπτικούς χύοους, έχε« καόαοό ευόαόό 
μέτρο τετοαγ. εκατόν ένα και ενενήντα εκατοστό (101,90). χοοοστό ·>νι- 
διοκτηοίας ε£ οόιαιοέτου ειί του όλου οικοκέόου ογδόντα ικτά δεκάκις χιλιοοτό 
(ΙΤϊοο) κου αντιστοιχούν σε μέτοο τετραγωνικό εκατόν έ£; κοι εβδομήντα εννέα εκαν 

(105.79) «ήρους ογδόντα εττΰ (17) κοοοοτό ουιιυετοχής στις όανάνες κοινοχρήστων 
εκατόν οοοόντα ένα χιλ. (1411α). ανελκυστήρο εκατόν οαοόντς εττό χιλιοστά 
(1471^ κο· κεντρικής όέομανοης εκατόν οαοόντα ένα χιλιοστό (1411ο; και ουνοοεύει: 
Ανατ. ρϊ κοινόκτητο σικόνεόο, με το κλιμ/οιρ και με το διου/συα (861 τουιόίου 
οοόρου. οτοίχου κα· «ολ/κίας όυτικό Με κοινόκτητο ο«κό«εδσ 

Βοο. Με κοινόκτητο οικόνεόσ «αι Νότιο Με κοινόκτητο ο«κό»εόο 

Τς Αοιόυ ογδόντα έ£·. (86) διοωέοιομς «κστελεΐτα ςε? -οιο «ύρις δ^αότ-ς. 
κουζίνο. λουτσδ «α· λριίούς ίσπόπτικούς «ύοους. ίχε^ «βόοοό εμίαδδ μέ-οα τετοαγ. 
ε3όσωήντα ο«τύ «αι ενενήντα εκοτ. (78.90; «οοοοτό ουν<δ*οκτηρ.ας ε£ αδιαιρέτου 
χιϊ του όλου οικοιέόου ε£ήντα οκτώ όεκόκις χιλιοστό (6β1οο «ου ανηοτοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικό ογδόντα δύο κρι ε£Πντα εννέα εκατοστό (12.69: «ήρους ε£Πντς 
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ο»·. '63· «οοοστδ συμμετοχής στις δαχόνες «α■νοχρήστων εκα’όν εννία χιλιοστό 
!·09ΐί). ανελκυστήρα εκατόν όίκα τίσσεο; χιλ.{ΐι<1ρ) *βι κεντρική; θίοωανσπ; 
ο:'ίν εννία χ■ λιοοτΔ (1091ο) κο< ουνοοεύει: 

Ανς?. Με γο όιαμίριουα (77) του ιόίου ορόφου κα· στοίχου τη<. διχλβνή; ιολ/κίβς 
4«τ. Με κοινόκτητο οικόχεόσ, με το κλιμακοστόαιο και με το 5ιαμ£ρΌμα (85) του 
ιόίου ορόφου, στοίχου κ«ι ιολ/κίας 

Κν Με κοινόκτητο οικδχεδο ·β« Μότια Με κοινόκτητο οικόιεόο 

Ο Α* όροφος «ου φαίνεται στο αριβυ Α/2 σχίδιο «ατόφεως, αχοτελείται αιο 
κοινόχρηστους χύοους. δηλοόή κλιμοκοοτάοια, οοανοίο και διάδρομο κροσχελάοεως 
και τα αριίν ογδόντα «*τά (87) >β< ογδόντα οκτώ (88) 

διαμερίσματα η «εβιγοβφή τ«ν οχοΐων ίχει ως ε£ή;: 

Τα Αριβμ.ογόόνταβχτά (87) όιαμίριουα ανοτελε(ται α*β τίοοεοα (4) κύρια 
5ωυάτια. κουζίνα, λουτρό και λοικούς βοπβητικούς χύοους. ίχει καβαοό ευβαόό 
μίτρα τετοαγ- εκατόν (να κα< ενενήντα εκοτοστά (10),90). χοοοστό οωνι- 
βιοκτοοίαε ε£ αόιαιοίτου ετί του όλου οικοτίόου ογδόντα εχτά δεκάκις χιλιοστά 
(871οο) ίου αντιστοιχούν αε μίτρα τετοβγννικά εκοτόν ί£ι κοι ε3δομήντο εννία εκατ. 
(108.79) οήφους ονόόντα ειτό (87) χοοοοτό συμμετοχής στις δαχάνες κοινοχρήστων 
εκατόν σαοόντα £νς χιλ. (ΐ*ΐ!ο). ανελκυστήρα ε«αίον τενήντα εννία χιλιοσία 
(1591^ και κεντρικός βίρυανοος εκατόν σαράντα ίνα χιλιοστό (ΐ4ΐϊο) και συνορεύει: 
Ανατ, Με κοινόκτπτο οικόηόο με το κλιμακοστάσιο και με το όιαμίριουα (88) του 
ιόίου ορόφου . οτοίχου και «ολ/κίας Αυτικό Με κοινόκτητο οιχότεδο 
Βοο. Μι κοινόκτητο οικόιεόο και Μότιο Με κοινόκτητο οικόχεόσ 

7ο Αριβυ ονόόντα οκτύ (88) Οιαμίριουα αχοτελείτα· οχο τοίο κύοιο δωμάτια, 
κουζίνα, λουτοό και λοιχούς Βοηβητικούς χύοους. ίχο καβαοό ευ&αόό μίτρα τετράγ. 
εβόουήντα οκτύ και ενενήντα εκατ. (78.90) «οοοστδ ουνιΰιοκτηαίας ε£ αόιαιρίτου 
ενί του όλου οικοτίόου ε£ήντα οκτύ δεκάκις χιλιοστό (ίβίοο.' ίου αντιστοιχούν οε 
μίτρα τποαγμνικό ογδόντα δύο και ε£ήντα εννία εκοτοοτύ (82.89) αδαούς ε£ήντα 
οκτώ (68) τοοοοτό ουμμετοχός στις δοχόνες κοινοχρήστων εκατόν εννία χιλιοοτά 
(1098ο). ανελκυστήρα εκατόν εΐιοβι τίοοεοα χι*.{ΐ245ο) «ο· κεντρικής βίαυανοης 

εκατόν εννία χιλιοοτά (1091ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το διςμίριομα (79) του ιόίου ορόφου και στοίχου της διχλανής «ολ/κίας 
ίυτ. Με το κλιμακοστάσιο . με κοινόκτητο οικόιεόο και με το άιομ/σμα 87 τουιόίου 
οοδνου. οταίχου και χολ/γ'ος 

3οο. Με κοινόκτητο οικόιεόο κα· Μότια Με κο«*όκτητο οικδχεδο 

Αύμα: 7ο δώμα αχοτελείταΙ 0 «ο κοινόχρηστους χώοους κλιμοκοστάοιο, χώρο μήχονο- 

οτοοίου ανελκυστήρα και φαίνεται στα αοιβυ */3 σχίδ’.ο «ατόφευς. 

7α όιαυεοίουατα της χολυκοτοικίας 71 ίχουν κοινή βερμανοη με '3 διαμερίσματα 

τυν «ΟΑυκατοικιύν 7Α κα. 9 . Ετα διαμερίσματα τη; «ολυκςτρικίας 78 

^ντ,ιοτριχούν ’α 29) ·ρ των συνολικών όαχανύ» *«ς κεντρικής βίσμσναης <0* τοοφσδο· 
τκΐτα ι αχό ό Λεβητοστάσιο λα 

ΓΓΟ»:: 5«*. (31 

0 ρτσίχσ; ο<τώ ;3· τύ*θυ α »5 «ου χαίνετε στ; αειβι: ' 1275. 4 «3. 78 
χο*εοδαμικί αχίάιο. αχςτεΑείτοι αιο χυ*μτ Λ -ί«γε;ί κοι τους «ούτρ ·.α;, ίε.τερρ 
(31. τοίτο '.ϊ', «οι 'ίτρρτ: (Δ) «άνω βχο την χυκμτη —Ισόγειο ορόφου; «οι 5ΰμϊ τ 
ιίοιγοαφδ ’«ν οχοϊυν ίχει μς 

Μ χυλυτ*! -ιίογειο οχο*ελείτα· αχο κοινόχρηστους χώοους. κεντρική είρρδο 
ιολυκςτοικίας, κλιυοκοόΐίοιο «θ' ββανοίρ κς! «ίνετοι οτο αρι&μ Α/' οχίίιο 
κατόφευε. 

0 Α' άοοφος ίου χοϊνετοι στο αοιβυ Α/2 οχίδι: ·οτά*ευς, αχοτελείτο: αχο 
κοινόχρηοτους χύοους δηλαδή κλιμακοστάσιο, οοανοίρ «αι διάόοομο ιροσιελάοευς 
«Οι ιεσιλομβόνει το ορ*8υ ογδόντα εννεα {89;. ενενήντα (90) ».α. ενενήντα £νο 
!9ΐι διομεοίοματο η «εριγραφή τυν οχοίμν £χε< υ; ε£ήο: 

Τβ λριβυ σοόόυτο εν*<ο (88) ό-αυεριουο οχοτελεΐτς; αχο τρία κύρια δυυόηα, 
κουζίνα, λουτοό και λοιιούς Βοηθητικούς χύοους. ίχε. καβαρδ εμβαόό μίτρα τετρβγ. 
εδόουήντα εννία (79.00). χοοοοτό ουν*δ*οκτηο»αζ ε£ αδιαίρετου 
εχι του όλου οικοχίδου ε£ήντα οκτμ δεκάκις χικοοτά 68ϊοο! ίου αντιοτο<χούν χ 
μίτρα τετοαγυνικά ογδόντα όυσ κο: είόουήντα εννία εκατοστά (82.79) ·ήφους είήντα 
οκτύ (6β; χοσοοτί συμμετοχή; ρτις δαχόνε; κοινοχρήοτμν είδουήντα εχτά χιλιοστά 
177*50) , ονελκυστίΊρς ε£ήντα εχτό χιλιοστά (671ο και κεντρικό; θίρμονοη; 

ε30«χιΑντα εχτά χιλιοστά {77·5ο, και σμνοοεύει: 

Ανατ. : Με κοινόκτητο οικόχεόσ Αυτ. Με το διομίριαυσ 90 του ιόίου ορόφου, στοίχου 
και χολ/ιία: και με κοινόκτητο οικόιεόο 9ος. Με το κλ,υακοστδσιο κα. με κοινόκτητο 
«ικόχεόο Μοτ, μ κοινόκτητο οικόιεόο 

Το Αοιόμ. ενενήντς ,'9θ; διαυίσιομβ αιοτελείται αχο τίοσερο (4) κύοιο 
όμμότια. κουζίνα, λουτρό και λοιίούς 8ση·)ητικούς χύοους. ίχει καβαοό εμβαόο 
μίτοβ τετρργυνικά ενενήντα εννίο κα- ε(κοσ. εκατοστά (99.20), χοοοοτό συνι- 
Αιοκτηοίας ε£ αόιαιοίτου εχι του όλου οικοχίδου ονόόντα χίντε δεκάκις χιλιχτά 
(Β5ϊοο; ίου αντιστοιχούν οε μίτρα τετραγωνικό εκατόν τοία και ενενήντα ί£ι εκατοστά 
(103.96) Ιήφους ογδόντα χίντε (85) χοοοοτό συμμετοχής οτ«ς δαχδνες κοινοχρήστων 
ενενήντα ί£· χικιοστά (96 ΧρΙ, ανελκυστήρα ογδόντα τίσοεοο χιλιχτά 
(8« και κεντρική; βίουανσης ενενήντα ί£ι χιλιοστό (961ο) κο ουνοοεύει: 

Ανατ. Με το κλιμ/σιο και το όιαμίριουα 89 και 9’ του δίου χόιου. στοίχου 

και χβλ/κίας. δυτικά % κοινόκτητο οικδχεόο 

Βας). Με κοινόκτητο οικόιεόο «β* Μάτια X κο·νΰκτητ: οικόχεόο 

7ο Αριβμ ε'β'Λχτσ ί« (9*) όταμίοισυο αχοτελεΐ*α· αιο τρία κϋοια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιχοΰ; 9οη9ητ·.κού; χύσου;, ίχε* κα&αοό εμ9αβδ υίτοο τετοαγ. 
είόουήντα εννία (79,00), ιχοοτδ ουν>όιοκτηρία; εί αόιαιοίτου 
εΐι του δλου οικοιίίου ε£ήντο οκτ^ δεκάκις χιλ,χτά ;δβ*οο: «ου οντιοτο;χοΰν σε 
Χτοα τετοαγυνικά ογοόντ; όυο κο: ςΒδομήντα εννί: -:*ρ*οστά (82.7ήι *ή*ου; ε£ήντ« 

3*τς (68) τοοοοτό ουμμετοιή; στις δακάνε; κο·νοχρ^ατυν εΒόσυήντα εχτς χιλιοστά 
ίΓΤΙοι . ανελκυοτήοο είήντς εχ·ς χιλιοστά [ί?·ο< κα* κεντρικής βίρμαναη; 


εβ δομήν τα ειτά χτλ.οο»β (771ο) «οι συνορεύει: 1 «'*6πτττο οι«£»χά; ΐυτ. «ινάκ-τ-^ 

0·«5κώο κβι ιΧ το διςμ. 90 ται ιόίου αιδβχι^,στοίιαυ κα, Λλυκςτρικίαε βοο. η κρινΰιτητο ο*<·εόα «ι 
ΝΤηο ^ τα κλίίοοστάριο και κ κοινΰπτΓτο οικΰνδο. 

0 β' άσοφο; ίου φαίνεται στσ αοιβμ α/ 2 αιίί·:ρ «:τδβ*μ;. αιρτελίίτς- :ια 
κοινόχρηστους χύοους δηλαδή, κλιμακχτάοιο. έρανος; και διάδσομα τοοοε*άαεμς 
και «εοιλαμβάνει τα αοιβυ ενενήντα δύο (92), ενενήντα τρία (93) *α< ενενήντα 
τίοοεοα (94) όιαμερίοματα η ιεσιγρανή των οχοίων ίχε μς ί£ής; 

Το Αοιβυ ενενήντα δύο (Κ) όιαμίριουα αχοτελείτα αιο τρία κύο<α δυυά''α. 
κουζίνα, λουτρό και λοιίούς βοοβήτικούς χύοους, ίχ( καβαοό ου3αόό μίτρα τετρβγ. 
εβδομήντα εννία (79.00), «οοοστδ ουνιόιοκτησίας ε£ αόιαιοίτου 
εχι του όλου οικοχίδου ε£ήντα οκτύ δεκάκις χιλιοστά (68ΐοο) ίου αντιατβιχούν οε 
μίτοα τετραγωνικά ογδόντα όύο και εβόουήντα εννία εκατοστά (82,79) βήβους "είήντα 
οκτύ (68) χοοοοτό οουμετοχής στις δαχάνες κοινοχοήσ^μν εβδομήντα εχτά χιλιοοτά 
(771ο) , ανελκυστήρα εβδομήντα τρία χιλιοστά (73ίσ; κα· κεντοικής βίρυανοπς 
εβδομήντα εχτά χιλιοοτά (77%ο) κα· ουνοοεύει: 

Ανατ. : Με κοινόκτητο οικόχεόσ Αυτ. % το όιαμίριουα 93 του ιόίου ορόφου, 
οτοίχου και «ολ/κίας και με κοινόκτητο οικόιεόο Ιορ. Με κλιμοκοστάοιο και 
με το κοινόκτητο οικδχεδο Μότια Με κοινόκτητο οικόχεόσ 

7ο Αρι8υ. ι\*\κν*ο ιρ(α (90) βιομίσιομα αχοτελείτα- αχο τίοοεοα (4) κύσια 
όυυάτια. κουζίνα, λουτρά και λοιχοός βοηθητικούς χύοους, ίχει καβαοό εμβοόά 
μίτρα τετραγωνικά ενενήντα εννία και είκοσι εκατοστά (99.20). χοοοστό ουνι¬ 
όιοκτησίας ε£ αόιαιοίτου ε*ι του" όλου οικοχίδου ογδόντα χίντε δεκάκις χιλιοστά 
(85ΐοο) ίου αντιστοιχούν οε μίτρα τετραγωνικά εκατό» τοίς και ενενήντα ί£ι εκατοστά 
(103^98) οήφους ογδόντα χίντε (85} «οοοστδ συμμετοχή; οτις όαχάνε; κοινοχρήστων 
ενενήντα ί£» χιλιοστά (981ο), βνελκυοτήοα ενενήντα δύο χιλιοστά 
(12 και κεντρικής βίρμανοης ενενήντα ££ι χιλιοστς (985ο) και ουνοοεύει: 

Ανατ. * το κλιμοκοστάοιο και με τα όιαυεοίοματα 92 «α, 94 του ιόίου οοόφου 

ατοίχου και «ολ/κίας. Αυτικά'.Μι κοινόκτητο οικδχεδο 

βοο. * κοινόκτητο οικόιεόο και Νότια Με κοινόκτητο οικόχεόσ 

Το Αβιβμ ενευντα τ ίη οο α (9*) ό·αυίοιομβ αχοτελείτα- αχσ τρία κύρια όωυάηα, 
κουζίνα, λουτοό και λοιχούς Βοηθητικούς χύοους, ίχε> καβαοό ευβοδό μίτρα τετοαγ. 
εβδομήντα εννία (79,00). «οοοστδ ρυνιόιοκτηοίο; ε£ αάισιρίτου 
εχι του δλου οικοχίδου ε£ήντς ο*τύ δεκάκις χιλιοοτί 5Λοο} «ου αντιοτριχού» οε 
μίτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και εβδομήντα εννία εκατοστά (82.79) ·ήφου; ε£ήντα 
οκτύ (68) χοοοοτό ουυυετοχης οτις όαχάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εχτά χιλιχτ* 

(771σ) , ανελκυστήρα εΒόΛΐήντα τρία χιλιοστά (?3ϊσ; και κεντοικής βίρυανσπ; 
εβόουήντο εχτά χιλιοστά <775σ) και ουνοοεύει: 

Ανατ. : Με κοινόκτητο οικόχεόσ λμτ. Με το όιαυ/ρμε 92 του ιόίου ορόφου, στοίχου 
κα< χολ/κίας και με κοινόκτητο οικόχεόσ. 

Ισο. Ας κοινόκτητο οικόχεόσ και Μότια Με κο>νό«τητσ σ κόιεδο και ι£ κλιυααχπύΕΌ. 

0 γ* όοοφβς «ου φαίνεται στο αοιβυ Α/2 οχίόιο κςτδφεως. οιοτελε<τβ·. 3«σ 
κοινόχρηστου; χύοους όηλσόή κλιμακοστάσιο, αοανσίρ κα άιβδοουο χροσιελάσεως 
και χεοιχαμβόνει τα οριβυ ενενήντα «ίντε (95), ενενήν- ίζη (96) «Ο 1 ενενήντα 
εχτά (97) διαυερϊΟΜβτα π «εριγραφή των οχοΙων ίχε» ως ε£ής: 

Το Αοιβμ ενεγΛντς «ντχ (95; δισυίπσμσ ατοτεΑείτο αχσ τρ»ε κ^,α :^ς-ις. 
κουζίνς. λουτρό «αι λοικοϋς 3οτβΓτ\«ούς χώσου;, ίχε «σήσεί εμαίί; -'ί'ί; τχ-ραγ, 
εβόουήντα εννία (79.00;. χοοοστί συνιί,ρκτ-σίο; εί αιρετού 
εχ: του όλου οικοχίδου εΕήντσ ο«τώ όε«άκ:; χι*ιοστς 6Λ;σ) χου σνησ’σιχσύν σε 
μετοα τετραγωνικά ονόόντς δύο «σι εβδομήντα εννεα εκα-αστί (62,75 ωήφου·; είήντα 
οκτώ (68! χοσοοτδ συμμετοχής στ.ς όαχβνε; κο:νοχοήστ*» εβόουήντα εχτά χιλιοστά 
{771ο) , ανελκυστήρα ο » ί ί » * : χιλιοοτά ίβΟ-ο κα· κενβική; Ησυανοηε 

εβόουήντα εχτδ χιλιοστά (771σί «α> ουνοοεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόχεόσ Αυτ. Με ι-σ διομ/ομα 96 του ιόίου οοόφου. στοιτου 
«αι «ολ/κίας χα< υε κοινόκτητο οικόχεόσ 

βοσ. *: το κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόιεόο «α Μάτια Με κοινόκτητο οικόχεόσ 

Το Αοιβυ. ενενήντα ί£ι (961 6ιαμίΡ<συσ αχοτελείτα. α«α τίοοεοα {<! κύρια 
όωυάτια. κουζίνα, λουτοό κα. λοιχούς Βοηβητικού; χύσου;, ίχει καβαοό εμδαόό 
μίτρα τετραγωνικό ενενήντα εννία «β> είκοσ. εκατοστό (99.20. χοοοστί ουν<- 
όιοκτησίας εί αόιαιοίτου εν; του όλου οικοχίδου οχόον; χίντε όεκόι>; χιλιοοτά 
(855οο- «ου- αντιοτοιχούν οε μίτρα τετραγωνικό εκατό» ’όία και ενενήντα ££ι ικατοοτό 
(103.96; ·ήφους ογδόντα «ίντε (85 χοοοστί αυμμετοχι»; στ:; όαχάνε; κοινοχρήστων 
ενενήντα ££· χιλιοστά (965ο). ονελκυστήοε εκατόν ί»α χιλιοστά 
(1011] και κεντρικής βίουανοης ενενήντα ί£ι χιλιοστό ·'985ο! και ουνοοεύει: 

Ανατ. Μτ το κλιμβκοοτόοιο και αε τα 3»αα/τα 95 κο- 9’ τχ< ιόίου οοίφου. στοίχου 

■αι «αλ/κίας Αντικά Μι κοινόκτητο ο»κόχεόσ 

Βοο. Μς κοινόκτητο οικδχεδο και Μάτια * κοινόκτητο οικόχεόσ 

Το Αριβυ εν«*ήν*σ εχτά (97) όιοαίριομα αχστελείτα- βχς τρία κύοια δωυβτια 
κουζίνα, λουτρό >αι λοιχούς Βοηβητικρύς χύοους. ίχε- κςββοό ευβαδό μίτρα τετραχ. 
εβόουήντς εννίε (79.00), χοοοστό ουνιδιοκτηοΐα; ιί Ρό-α-οίτου 
ετι του όλου Οίκοιίδσυ ε£ήντ- οκτύ όεκΰκι; χιλιοστό ίδβίοσί χου ονηατοιχοϋν σε 
μίτρα τετραγωνικό ογδόντα όύσ κοι εβδομήντα εννία εκατοστό (82.79; φήφοως ε£ήντο 
οκτύ (6β) ιοοοοτς ονιυυετοχής στις δαχόνε; κοινοχρηοτων εβδομήντα εχτά χιλιοστά 
{775ο! . ανελκυστήρα ο γ 4 ί * ι ο χιλιοστό (805£· κα< κεντρικής βίρμανοη; 
εβόουήντα εττά χιλ,οοτό {771ο) και ουνοοεύει: 

Ανατ. Μς κοινόκτητο οικόχεόσ Δυτ. Μτ κοινόκτητς Γ·κίιεόο και με τα 

6»αμ/θυα 96 του ιόίου οοόφου . στοίχου και «όλ/*Ιας 

Αοο. Με κοινόκτητο οικόχεόσ κα· Μ6 τ ια ηε το κλ μακοοτά;>; κα: »σινό«*ητο β*«όχεόα 
*0 Δ' όοοφος ίου ·αίνεται ο*χ αοιβυ Α/2 οχίόιο κα*ό*εως. αχοτελεΐτσ αισ 
κοινόχρηστους χώρους όπΑβόή κλιμακοστάσια, αοανοίρ κς· ό-Δόοομ; κροσχελάσεως 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


10441 


και ΐίΟίλςμβδνει το αριΒυ ενενήντα οκτώ (98). ενενήντα εννία (99) κ«· εκατό 
(100) διαμερίσματα η ιεριγοααή τυν οιοίυν ίχε· υς ι£ής: 

Το Αο6μ ενενήντα »τύ (96) δισυίρισμα ααοτεΑίίται αιο τρία κύριο 5«υό?·β. 
κουζίνα. Αβυτοί «οι λοιιούς ίδηθητ,κούς χύοαυς. ίχει «αβαοό εμ3αδδ μίτρε τ{τ;β|. 
εβδομήντα ΐνν(: 179.00], ισσοστδ ουνιδ·ο«τηοίας [( οόιαιοίτου 
ει· του Ολου οικοιίδου ε£ήντο οκτά δεκόκις χιλιοστό ( 68ΐοο) ίου αντιβτδ.χούν σι 
.,ίτρα τςτραγυνικό ογδόντα δύο και ε2δσμήντα εννία εκοταοτό {82.79} αδαούς ε£ήντα 
ο*τώ (Μ) «οοοατδ συμμετοχής απς ΰαιόνες «ο»νοχρήστυν είόομήντα ειτό χιλιοστό 
(771ο) . βνβλκυοτήρβ ογδόντα ειτό χιλιοστό (671ο) κβ< κεντρικής Βίομανοπς 

χΙΔαμήντβ ειτό χιλιοστό (7?1ο) και ουνοοεύει: 

Ανατ. : Μκ κοινόκτητο οικόιεδο Δυτ. Μι το ΰιαμίριομα 99 του ιδίου οοόοου, 
στοίχου κβι ιολ/κίας και με κοινόκτητο οικόιεδο 

Ιοο. Μ το *λι*»/οιο και μα κοινδκτητο οικό*ε6ο Νότια Με κοινόκτητο οικόιεόο 
Τα ΑοιβΗ.Μκήιπα ε\λθα (99) βιαμίριαμα οιοτελείται α«α τίοοεοα (4} κύοια 
δυμθτιβ. κουζίνα, λουτοό και λοιιούς βοηθητικούς χάοους, Ιχει κοθαοό εμβαόό 
μίτο· τετραγμνικό ενενήντα ιτνίβ και είκοο» εκατοστό (99.20). ιοοοστό ουν ι¬ 
διοκτησίας ε£ οθιαιρίτου («I του όλου οικοιίδου ογδόντα τίντε δεκόκις χιλιοστό 
(831οο) «ου αντιστοιχούν οε υίτοα τετραγμνικό ειβτόν τρία και ενενήντα ί£ι εκατοοτό 
(103^96) οήαους ογδόντα «ντε (63 )* ιοβοοτό συμμετοχής οτιε όβιδνες κοινοχρήοτυν 
ενενήντα ί£· χιλιοστό 1961ο), ανελκυστήρα εκατόν εννία χιλιοστό 
(1091* και κεντοικήε Ηουβνοπς ενενήντο ί£ι χιλιοστό (961ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το κλιμακοστάσια και με τα όιαμ/τα Μ και 100 του <ό!ου οοόοου 

ατοίχου και ·ολ/κΐβς Δυτικό Με κοινόκτητο οικόνεόο 

Βοο. Με κοινόκττττα οικόηόο και Νότια Με κοινόκτητο οικόνεόο 

Το Αοιθμ εκατό (100) όιουίοιομα ονοτελχΤται ατο τρία κύοια δυυότια. 
κουζίνα, λουτοό και λοιιούς Βοηθητικούς χύοους, ίχει καθαρό ευβαδό μίτο· τγτμυ. 
εβδομήντα εννία (79.X). ιοοοοτδ ουνιόιοκτηβίας ε£ αδιαιρέτου 
ετι του όλου αικοιίόου είήντα ρκτύ δεκάκις χιλιοστό (681») ιου αντιστοιχούν οε 
μίτρα τετοβγμνικό ογδόντα δύο και εβδομήντα εννία εκατοοτό (82.79) σήοους εΙήντβ 
οκτώ (Μ) ιοοοοτδ συμμετοχής οτις δονόνας κοινοχρήοτυν εβδομήντα Ιΐτ4 χιλιοστό 
(771ο) , ανελκυστήρα ογδόντα ειτό χιλιοστό ( 871ο) και κεντοικής Μουανοτκ 
εβδομήντα εττό χιλιοστό (771ο) και συνορεύει: 

Ανατ. : I* κοινόκτητο οικόιεδο Δυτ.: Με το διαμ/ομα 99 του ιδίου χδαου, 
στοίχου και «ολ/κίας και με κοινόκτητο οικόιεδο 

βοο. * κοινόκτητο οικόιεδο και Νότια Μι κοινόκτητο οικόιεδο *ι με κλιιΰβστόοιο. 

Δώύα: Το δάυβ ανοτελείται αιο κοινόχρηστους χάρους κλιμοκοστόοιο, χάοο μηχανο¬ 
στασίου βνελκυοτήρα και ααίνετβι στο αο·8μ α/ 3 οζίδιο κατδοευς. 

Τα διαυεοίαυατα του στοίχου οκτώ (8) ίχουν κοινή θίουβνοη με το διαυεοίοματο 
τμν ιολυκατσικιών 7Α κο< 71 του στοίχου εντό (7) και τροσοόοτούντο αιο το 
Α« Λε9ητοοτόσ»δ. Ετβ διαμερίσματα του οτοίεου οκτώ (8) αντιστοιχούν Τ 2 *ΐ81ο 
τ«ν ουνολικών δαιονάν της «εντριβής Κρυβνοης.’ 

ΓΤΟΙΧΟΓ εννίο (9) 

Ο Γτείχο: εννίς (9! ιου αβίνετοι οτο αοιόυ 11279/λ/42, 7Ε οχέί.ο “ενικής λιύταίπς 
ιεοΐΑΟυβόνει τις αριδν εννία όλαα (9Α| κα< εννίς 3ίτ: .'5δ; ΐ 3 λυ*ατο<«;ε:. 

Η εοι&μ. 9Α ΠοΑυκςτοικίδ 

Μ ιολυκςτ3ΐ»;α· με ισιβν.ϊΑ ίου βνδκει ατον αο<δυ. (9) δτοίχο. τύ*ου 
412 β αεότελείται αιο ιυλυτή-ίοόνειο και τους ιρΰτα (Α) . όεύτεοο (9). 
το5το (Γ) και τίταρτο (Δ) ιόνυ αιο την ΐυλμτή>[οότειο σοόαους κα: δΰυ; 
η ιεοιγοααή τυν οιοίυν ίχει υ« είδε: 

η ιυλμτή Ιοόγειο αιοτελείτο* αιο βοινόγρποτους χόοους. κεντρική ε'οοδα 
«ολυκατβικίας, ιλιμβκοοτόοιο και αοανσίρ και ααίνεται οτο αριβυ Α/: ονίδιο 
αατόοαυς. 

Ο Α' δροαος ιου ααίνεται οτο αο<βμ Α/2 οχίδιο ιατόοεμς. οιοτελείται αιο 
κοινόχρποτους χάρους, δηλαδή κλιμοκοστόοιο. αοανοέο και διόδοουο αοοσιελόοεινς 
και τα αοιίυ («ατόν (νβ (101) και εκαΤον δύο (102) 
διαμεοίουατα η ιεριγοοοό τυν οιοίυν έχει υς είδε: 

Το Αριίυ. εκατόν ίνβ (ιοί) διαυίριομα αιοτελείται α·δ τίσοεοο (4) χύοιβ 
δυυότια, κουζίνα, λουτοό «ο> λο·ιοάς βοηθητικούς χάοους. ίχει κα·οοό ευβαδό 
μίτρα τετοαγ. εκατόν Να και ενενήντα εκατοστό (101,90). ιοσοστδ συν·- 
διοκτηοίος εΙ αδιαιοίτου πί του όλου οικοιίδου ογδόντα εττό δεκάκις χιλιοστό 
(871οο} ιου αντιστοιχούν οε υίτοα τετραγμνικό εκατόν ||ι και εβόουόντο εννία εκατ. 

(108.79) οδοους ογδόντα εττό 187) ιοοοοτδ συμμετοχής οτ?ς όαιδνες κοινοχρήοτυν 
εκατόν οαοόντα ίνο χιλ. (Τ4ΐΐο). ανελκυοτήοο εκατόν είκοοι 60ο χιλιοστό 
(1221ο)και κεντοικής βίουονοης εκατόν οαοόντο ίνβ χιλιοστό (1411ο) και ουνοοεύβι: 
Ανβτ. Με κοινόκτητο οικόιεδο Δυτικό Μι κοινόκτητο οικόηόο 

•οο. » κοινόκτητο οικόιεδο και Νότιο Με το κλιμακοστάσιο, μα κοινόκτπτο οικόιεδο 
με το όιαυίοιουα (102) του <όί»> οοόοου, στοίχου και ιολνκατοικίος. 

Το Αρι9υ εκατόν δύο (102) διαυίριομα αιοτελείται αιο τοίο κύριο δυυότια. 
κουζΤνα. λουτοό κα< λοπούς 3οπ9ητικούε χύοους, ίχει «αβαοό ευβαδό μίτρα τετρογ. 
εβδομήντα οκτά και ενενήντα εκατ. (78,90) ιοοοοτδ ουνιόιοκτηβίας ε£ αόιοιοίτου 
ε«ί του όλου οικοιίδου ε£ήντο οκτύ δεκάκις χιλιοστό (δβίοο) ιου βντιοτοιχούν οε 
υίτοα τετραγμνικό ογδόντα δύο κα< εΙδντα εννία εκατοοτό (82.69) οδοουε εζήντα 
ο«τύ (&β) ιοοοοτδ συμμετοχής στις όοιόνες κοινοχρήοτυν εκατόν εννίο χιλιοστό 
(1991ο). ανελκυατδοα ενενήντα είντε χιλιοοτβ (951ο) κβι κεντρικής όέουανοης 
εκατόν εννία χιλιοστό (1091οι «οι ουνοοεύβι: 

Ανατ. Μι κοινόκτητο οικόιεδο Δυτικό Με κοινόκτητο οικόιαόο 

Βοο. Με κοινόκτητο οικόιεόο «α<με το κλιμοκσοτόοιο και με τα όιβμίριβυς (ΐΟΜ 

του ιδίου οοόοου. στοίχου κβι ιολ/κίοε Μβτιβ Με το όιαμίοιομο (109) του >ό*ου 
οοόοου ·α> άτριχου της διιλανός ιολνκατοικίβε. 


Ο 8' όοοοος «ου κ'νετα» οτο αο>9μ Α/2 οχίδιο κατόοευς. αιοτελείται αιο 
κοινόχρηστους χύοους. δηλαδή «λιμακοοτόοιο^ αΛνοίο κβ· διόδοουο ιοοοτελόοε*ς 
κςι τα οριβμ εκατόν τρίο (103) «α* εκατδν τίοοεοο (’04) 
διαυερίουατα η ιεοιγοοοό τμν οιοίυν ίχΐ' ν< ε£ή<: 

Το Αοιόυ. εκατόν τρία (103)δΐ 2 μ£ίιΓυό ςιοτςλίίτα» αιί -είοερο (4) κύο.ς 
δυυότια. κουζίνδ. λουταδ κα< λριίούε 3οη6ττι«οϋς χϋοουΐ. ίιε· «αόαςδ ευδαϋ 
μίτρα τετραγ. εκβτόν ίνα και ενενήντα εκα-ϊοτό [Ι0ΐ.90<. ιοοοοτδ :μνι- 
διοκτποίας ε£ αδιαιοίτου ειί του όλου οικοιίδου ογόδντ: ίΐτή δεκδκις χιλιαστ* 

(87ΐοο) ιου αντιστοιχούν οε μέτοα τετρανυνικό εκατόν ί£> «β· εβδομήντα εννία ί·:·, 

(106,79) οήοους ογδόντα ειτό (87) ιοοοοτδ ουυυετοχής βπς όατόνες κοινοχρήοτυν 
εκατόν οαοόντο ίνα χιλ. (1411ο). ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ιίντι χιλιοστό 
(1351^ και κεντρικής βίρυανοπς εκατόν οαοόντα ίνα χιλιοστό (1411ο) κβι ουνασευε. 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόιεδο Δυτικό * κο»νόκτητο οικόιεόο 
•οο. Με κοινόκτητο οικόιεόο κβι Νότια * το κλιμακοστάσιο με κοινόκτητο 0··3- 

ιεδο κα> μα το όιαμίριουα >04 του ιδίου οοόοου. στοίχου και ιολ/κίβς. 

Το Αοιβμ βατόν τίαοιη (10·) όιβμίΡ<ουα αιοτελείται βΜ ιοία κύοια δυυότια. 
κουζίνα, λουτοό κβι λοιιοός βοοβητικοός χάοους. ίχει κοόοοό ευβαδό μίτρα τετοαγ. 
ε 3 όουήντ« οκτώ και ενενήντα εκατ. (78.90) ιοοοοτδ ουνιόιοκτηβίας ι£ αδιαιοίτου 
ε·ί του όλου οικοιίδου εζήντα οκτώ δεκόκις χιλιοστό (όβϊοο) ιου βντιοτοιχούν οε 
μίτοβ τετραγμνικό ογδόντα δύο και εζδντα εννία εκατοοτό (82.69) οδοους εζήντα 
οκτώ (68) ιοοοοτδ συμμετοχής στις όοιόνες κοινοχοήστνν εκατόν εννία χιλιοστό 
(1091ο), ανελκυστήρα εκατόν τίοοερβ χιλιοστό (1041ο) και κεντρικής ·ίρυονοπ: 
εκατόν εννία χιλισοτά (1091ο) κβι συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόνεόο λυτ. μι κοινόκτητο οικόηόο 

λοο. Με κοινόκτητο οικόηόο με το κλιμοκοστόοιο καίμε τ« όιαυίοιουα (103) του 

ιδίου οοόοου. στοίχου και ιολυκαβΌικΙας 

Νότια Με το όιαυέοιομα (111) του ιδίου οοόοου και οτοίχ» της όιιλανής ιολ/κίβς 

Ο Γ' όοοοος ιου οα(νέτοι στο οοιόυ α/ 2 σχέδιο κςτόοεμς. αιοτελείται αιο 
κοινόχρηστους χάοους, δηλαδή κλιμοκοοτόοιο, αοονοίρ κα> διόδοουο ιοοοηλόοευς 
και τα ορ··υ εκατόν ιίντε (105) κα« εκατόν ί£ι (1065 
Αιουερίουοτα π κοιγοασδ τμν οιοίυν ίχει υς ε£ής: 

Το Αοι9μ. εκατόν νίντε(ΐ05)όιαυίοιομα αιοτελείται οιό τίσοεοο (4) κύρια 
δυυότια. κουζίνα, λουτοό κο< λοιιούς βοηθητικούς χάοους. ίχε> κοβαοό ευβαδό 
μίτοβ τετοβγ. εκατόν ίνβ και ενενήντα εκοτοοτβ (ΐθί.90). ιοοοστό ουνι- 
όιοκτηοίας ε£ αδιαιρέτου ειί του όλου οικοιίδου ογδόντα εντό δεκάκις χιλιοοτό 
(·7ΐοο) του αντιστοιχούν οε μίτοβ τετραγμνικό εκατόν ί£* και εβδομήντα εννία εκατ. 
(106,71) σήοους ογόόντο ειτό (87) ιοοοοτδ συμμετοχής στις όανόνες καινοχρήστμν 
ειαιόν οαοόντο ίνα χιλ. (ΐΐΐΐο). ανελκυοτήρο εκβΤον οοοίντς ειτό χιλιοστά 
(1471^ και κεντοικής 8ίουβνοικ εκοτόν σοοάντα ίνβ χιλιοσ-'ί (1411ο) και ουνοσεύε : 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόιεόο· Δυτικό Με κοινόκτητο αικόηόο 
Βοο. Με κοινόκτητο οικόηόο Κβι Νότιο Με το κλιμοκοοτόαια, με κοινόκτητο Ρικό- 
•εόο κβιυε το διαυίριομα 196 του 16 Του οοόοου στοίχου κα. ιολυκατο-κΐας. 

Τε Αοιόμ εκατόν ί£ι (106) όιουίριουα οιοτελεί^α' :ι: *σία «ϋο·σ 5*^5*.α. 
«ουζίνβ. λουτοό κςι λοιιούς 3οηβΓ-ι«3ύ; χύοους. έχε κ*ί-ρί εμ3αίί μίτρα ·ε·ρβν. 
ε3δσμήντα ο«τύ κα: ενενΑντς εκατ. (75.90) ιοοοοτδ ουν ό.^κτηοία: ε£ αδιίιρίτα·. 
ειί του όλου οικοιίδου ε£ήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστά ι68ΐσΟ ιου ον’.ατα.χαυν σε 
μίτρα τετρογμνικό ογδόντα δυο και ε£ήντο ίννίβ εκατοοτί ’12.69* αΑμου: *(ίν»! 
οκτώ (68) ιοοοστό ουυυετοχής στις όοιόνες «ο>νοιοήστυ·. εκατόν εννίσ χιλιοστό 
(1991ο), ανελκυστήρα εκατόν όίκα τίοοερβ χ»λ. (ιιαιο: ·ο■ κεντρικής βίουονσης 
εκατόν εννία χιλιοστό (1091ο) και ουνοοεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόηόο Δυτ. Με κςινόκτητο οικόηόο 

λοο. το κλιμοκοστόοιο , με κοινόκτητο οικόιεόο και* το διουέοιομβ (105} τουιόΐον 
οοόοου. στοίχου κβι ιολ/κίας Μρηα Με το 113 όιαυ/ουα του ιδίου οοόοου και 
οτοίχου της όιιλανής ιολυκατοικίας. 

Ο 4* όοοοος ιου ααίνετβι οτο αο·λυ α/2 οχίδιο κατόοευς. αιοτελείται βίο 
κοινόχρηστους χάοους/δηλαδή κλιμοκοοτόοιο. αοανοίσ κβ διόδοουο ιοοσιελόοευς 
και τα οοιβυ εκατόν ειτό (107) ·α> εκατόν οκτά ί?Οβ) 
όιαυεοίομβτο η ιεριγθονό τυν οιοίυν ίχε> υ( ε£ή?: 

Το Αοιβμ. εκοτδν ειτό (107)6ιαυίριουσ αιοτελείτοι αιί *ίοοεοβ (4) «ύσια 
δυυότια, κουζίνα, λουτοό κβι* λοιιούς βοηθητικούς χάοους. ίχει κοόοοό ευβοόό 
μίτοβ τετοβγ. εκατόν ίνα και ενενήντα εκατοστό (101,90). ιοοοστό ουν·- 
όιβιτποίβς ε£ αδιαιοίτου ειί του όλου οικοιίδου ογδόντα εττό δεκάκις χιλιοοτό 
(βΤΙοο) ιου αντιστοιχούν οε μίτρα τετοβγμνικό εκοτόν ί£ι κβι εβδομήντα εννία ικοτ. 

(106,79) σήοους ογδόντα εττό (87) ιοοοοτό συμμετοχής οτις όοιόνες κοινοχρήοτυν 
εκατόν οαοόντα ίνβ χιλ. (1411ο), ανελκυοτήοο εκατόν ιενΛντα εννία ιιλιοστά 
(159*^ και κεντοικής Μομονοης εκατόν οαοόντα ίνα χιλιοστό (’βΐΐο) κα* ουνοοεύει: 
Ανβτ. Με κοινόκτητο οικόιεδο Δυτ. Με κοινόκτητο οικδηδβ 
•οο. Με κοινόκτητο οικόιεόο καιΝότισ Μί το κλιμακοοτόιο . με κοινόκτητο 
οικόηόο καίμε το Αιαμέοιουα (106) του >όίου οοόοου, οτοίχου κβ' ιολ/κίας. 

Το Αοιόμ εκατόν οκτώ (108) όιαμίοιομο αιοτελείται αη ό*« κύοια όννότιβ, 
κουζίνα, λουτοό κα· λοιιούς Βοηθητικούς χάοους, ίχει καθαρό ευβαδό μίτρα τετοαγ. 
εβδομήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. (78.90) ιοοοοτδ ουνιόιοκτηβίας ε£ βό«αιοίτου 
ειί του όλου Οικοιίδου ε£ήντβ 0«τώ δεκόκις χιλιοστό (681οο ιου αντιβτοιχούν βε 
υίτοα τετοβγμνικό ογόόντο δύο και ε£ήντα εννία εκατοοτό (82.61) θήοους ε£ήντβ 
οκτά (68) ιοοοστό ουμμετοχής οτις όοιόνες κοινοχοήστυν εκατόν εννία χιλιοβτς 
(1091ο), ανελκυοτήοο εκατόν είκοοι τίσοεοο χιλ.(12·1ο) «β κεντρικής θίρμονοης 
εκοτόν εννία χιλιοοτό (1091ο) κο> ουνοοεύει: 

Ανατ. με κοινόκτητο οικόιεόο Αυτι«. Με κοινόκτητο οικόιεόο 
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8οο. * σΐκί»εδο, αε τσ κλιμακοστάσιο ·ς με το διαμέρισμα (107) του 

ιϋο« οοόρου, βτοίχου «σ< «ολ/κίήί Νότια Με το^Ι.αμ.Όμα (1ΐ5’ τουιβίου οοΟροο και 
ρτοίχου της διτλανής «ολυκα,-βικίας. 

Αύυο: Το δώμα 3«'ίλΐ'Τ3ΐ :«σ κοινόχρηστου; χώρσμ; **<μα« 0 Ρτήσισ. χώρο μηχανο¬ 
στασίου ίνέ*κυ37*οα ■*-. «σΐνεται οτσ αριθυ » 3 σχέδιο κατδνεμς. 

7« διαμερίσματα της ιολυκρτοικίας 9* έχουν κοινή θέρμανση με τα διαμερίσματα 
της ιο^ι,·«ατ3ΐ«*αε ε*ν€σ 3 4 ,τα !9Β) Ιτς διςμεροματς της «ολωκατοικί-ς 9* αντι- 

οτοχδύν τα 500 ·ο *ων συνολικών δς»ανών τη; κεντρικής θέσμάνσης «οι τρο·οδστ£'. 
τα» α*ί το Λ5 Λεβητοστάσιο. 

Η αοι&υ. 9Β ίίολυκοτοικία 

η >ολυ«ατοι·ίβ( με σριθμ. 96 «ου ανήκει οτον αοιθυ. (9) στοίχο, τύιου 
412 3 α*ρτελίίΤ3ι ανο «υλωτή-ΐοόνειο «αι τουζ ιοϋτο (Α) . δεύτερο (Β). 
τοίτο (Γ) «αι τέταρτο (Δ) «άνω α«ο την «υλωτή-Ισόγεια οοόρους και δύυα 
η «εοιγοαρή των οιοίων έχε* ως ε£Λς: 

Η «υλωτή Ιοόγειο αιοτελείται ο»ο κοινόχρηστους ζύθους, κεντρική είοοόο 
«ολυκατοικίος, κλιμακοστάσιο κα· βοονοέο «αι ραίνεται οτο αοιθυ Α/ι σχέδιο 
κατόρεως. 

0 Λ* δοονο; ίου «αίνετο» στο αοιθυ ι Α/2 οζίδιο «ατάρεως. αιοτελείται α»ο 
κοινόχρηστους ιίοους, δηλαδή κλιμοκοσταοιο. ασανσέρ και διήόοουο «οοσχελβοεως 
και τα αοιθυ εκατό* εννέα (109) και εκατό* όέκα (110) 
διαυεαίσυατο π «εοιγοαρή των οιοίων έχει ως είής: 

Το Αριθυ εκατόν εννέα (ΐ09)διαμίο<συσ οιοτελείτο·. σιο τρία κάρια δωωβτια. 
κουί1νς, Αουτοό και λοιιούς βοηθητικούς χώοους, έχε «αθοοό ευβοόό μίτοβ τετραγ. 
εβδομήντα οκτώ και ενενήντο εκατ. (7β. 90 ) «οοοοτδ ουνιδιοκτηοίος εί αδιαιρέτου 
Γ*( του όλου οικοιέδου είδντα οκτώ δεκάκις χικιοοτή (681οο) ίου αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετοβγων»κή ογδόντα δύο και είήντο εννέα εκβτοοτδ (82,69) *η*ους ε£ήντα 
οκτώ (68) ιοοοοτδ συμμετοχής στις δαιάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστό 
(1091ο). ανελκυστήρα ενενήντα «έντε χιλιοοϊδ (951ο) και κεντρικής ΒέΡυανοης 
εκατδν εννέα χιλιοστά (1091ο) και ουνοοεύε·: 

Ανατ. Με κοινόκτπτο οικόιεδο Αυτ. Με κο·νόκτητο οκάιεόο 
βοο. Με τς διςμέοιουσ (102) τουιάΐου οοόοου «β; στοίχου της διιλανής «ολ/κίας 
Νοτιά : Με τα «λιμο*οοτάο»ο με κοινδκτητοοικόιεδο καίμε το διαυέοιαμα (170) 
του ιδίου οοόρου , στοίχου κα; ιολ/κΓας 

Τα Αοι&ιμ. εκατόν δέκα (ιίΟΛιαμέριουα αιοτελείτσ: αχό τέσσερα (4/ κύαια 
δωμάτια. κουζίνα, λουτρό και λοικοός Βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμδαδό 
μέτρα τετρογ. εκατόν ένα κα« ενενήντα εκατοστά '10*,90). «οοοοτδ ουνι- 
δι.οκτηοίας ε£ αδιαιρέτου ε*ί του όλου οιιονέδου ογδόντα εχτβ δεκδκις χιλιοοτδ 
(ΒΤ8οο) «συ αντιστοιχούν οε μίτρα τετραγωνικό εκα’δν έ£: κο ; εδδουήντο εννέα εκατ. 
(106,795 αδαούς σγδδντο ε«τδ (87; «οοοσ τ ό ουαμε'ΌχΛς στις δαιδνες κοινοχρήστων 
εκατδν σαοσντο ένα χιλ. (ιατχο), ανελκυστήρα εκατόν είκοοι δύο χιλιοστό 
(1221^ «αι κεντρικής θέρμανσης εκατδν σαράντα ένα χι*ιοστί (ιαιιο) «αι ουνοοεύει: 

ΑΝατ. Με καινδκτητο οικδκεδο Αυτ. Με κοινότητα οκδιεδο 

Βοο. μι κοινδκτητο οικδκεδο. με το «ΑιμακοοτίΟΌ κα με το διαμ/ουα (109) του 

ιδίου οαοιον *α» στοίχου της «ολυκατοικίος 

ΜΟ', Με κοινόκτητα σικδιεδο 

0 8* δσσασ; ίου *δ^.^τσ , στσ ααιβμ'*/Ξ οχέδι: *ο*σ»ι-ς. α*στελε;*ο· σ·α 

κοινόχρήστου; χύσους. δη*αίή «λίμοκαστδσια. σσανσεσ κσ διίδοουο «οοατελδσι^ς 
και τα ςριδυ εκστόν ένδικα ί-ΐι; *ο« εχα*σν δ%4ιεκ: : 112; 
διαυερίανοτ: ” *εριγοο·ή των ο«οϊνν έχε· ως ε£δς: 

Το Αριθν. οβτον έ%όε»α! -'; διαμέρισμα α:ατΕΑε:τρ ο«ο τρίο κύριο δωυότ.α. 
κουΰΐνα. λουτρό «οι λο>«ού: Βοηθητικούς χώοους. έχε- «αθαοό εμδοδό μέτσα τετραγ. 
εβδομήντα οκτύ ια· ενενπντ; ε«ατ. (78,90) «οοοστσ ρυνιδιοκτηοίας ε£ αδιαιρέτου 
εκί του βλρυ οικοτέδου ε£Λντα οκτώ δεκδκις χ^οστί ίδβϊοο; «ου αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετοβνωνιχά ογδόντα δύο κα< ε£δντα εννέα εκστοατό !82.69) αήαους ε£ήντο 
β«τ6 ( 68 ! «οοοβτό ουουέτβχής στις δοιόν*ς κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοστό 
(1091ο), ανελκυοτήρα εκατόν τέοοεοβ χιλιοστό Πθ41ο< κα^ κεντρικής βίουανοης 
εκατδν εννέ: χιλιοοτβ (ΐΟΒίοί «α· ουνοοείιί'; 

Ανατ. Με κοινόκτητα οι«δ·εδα Αυτ. Με κοινόκτητα οικδκεδο 
Βοο. Μι το διαμέρισμα (ΐ£Μ του ιδίου οοόαου και στοίχου της διιλανής *ολ/*Ιας 
Ματ. Με κοινόκτητα οικΰιεδσ. με το οιμοκοοτδοιο «α. με το διομ/Ουβ 112 του 
•61ου ορόβου. στοίχου και «ΟΑ/κίςς. 

Το ΑΡίθυ.εκατόν δύόεκα»ιΙ2)ύιαμί3ΐσυα αιοτελείται α«ό τέσσερα (4) κύοισ 
δωυάτια, κουζίνα, λουτρό και χοιίούς βοηθητικούς χώοα;ς. έχε« καθαρή εμβαδό 
μέτρα τετοαν. εκατδν έν« και ενενήντα εκοτρατό (ιοί.90), «οοοστό ουνι- 
β.οκτησϊσς ε£ αδιαιρέτου ετ! του όλου οικοκίδου οτύόν-α εχτό δεκάκις χιλιοοτβ 
(87ΐοο) «ου αντιστοιχούν σε μέτρσ τετραγωνικό εκατόν έ£ι και εβδομήντα εννέα εκατ. 

(106.79) »Λ*ους οτδόντα ε«τό (87) «οοοοτδ συμμετοχής στις δαιάνες κοινοχρήστων 
εκατόν σαοόντ- ένα χιλ. (ι*ι1ο). ανελκυστήρα εκατδν τσιόντα ιίντε χιλιοστό 
(1355^ «αι κεντρικός θέρμανσης εκατδν σαράντα ένα χιλιοατδ (1411ο) «οι συνοοεϋει: 

Ανατ. Με κσινδκτητο σι«ό»εδο Αυτ. Με κοινόκτητα σι«δ*εδο 

Βοσ. Με κοινόκτπτο ο·κό«εδα . με το «λιμοκοστάσισ «α· με το διαμ/αυα 113 του· 

«βίου οοόαου. στοίχου «ο «ολ/κ'ας Νότια Με κοινόκτπτο οικδκεδο 

0 Γ* δσοαος «ου ααΐνετα· στσ αριθυ Α/* σχέδια «ατδοεως, οκοτελείτο αιο 
κο·νδιρποτσυς χώοους. δηκαδό κλιμακοστάσιο, ασανσέσ «β; διδδοουο «οοσ«ελάοεως 
και τα αρι&υ εκατόν δέκα ·σΐς ίι*.35 «α. εκαΤον δέ·α ’έσοεοα (ΐι*) 
διαμερίσματα η «εσιχαααή των ανοίων έχει ως ε£ής: 

Το Αριθυ οκτόν δίκα τσ«α ίΊ3)όιαμ<ριθυο αίοτελείτο* α«ο τρία «ύο*ο δωμάτια. 

■ουζίνα. κουτές «αι λοιχούς βοηθητικούς χώοους. έχε- καθαρό εμβοόδ μίτρα τετρογ. 
£3δουόντσ ρκτ» »α: ςνενόντα ε«ατ. ν 78.50· ιοοοσ’·; συνιδ»ο«'ηοΐας ε£ αδιαιρέτου 


έ«ί τσυ όλου οικοτέδου έίήντα ο«τύ δεκάκις χιλιοστό (68%οο) «ου αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνική ονόόντο δύο κβι ε£ήντα εννέα εκατοστή (42.69) ιη#ους ε£ήντα 
οκτώ (68) «οοοοτδ συμμετοχής στις δο»ήνες κοινοχρήστων εκατδν εννέα χιλιοστή 
(1091ο), ανελκυοτήοα εκατόν δέκα τέοοεοο χιλ.(Π41ο) και κεντρικής θεουανοη; 
εκατόν εννία χιλιοστό ίΐ091οί κςι συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητα σικδιεδο Αυτ. Με κοινόκτητα σικδιεδο 
Βοο. Με το διςμέσιομα (106) του ιόίου οοόοου και στοίχου της διιλανής «ολ/κίας 
Νότια Με κοινόκτπτο σικδιεδο, με το κλιμακοατόαιο κοι υε το διαμ/Ουα (114, 
του ιδίου οοδοου. στοίχου κα> «ολ/κίας. 

7α Αρ.«χ£τόν £» τ οορ ο (ΐΐ4) διαμέσιομα ά*οπλε!τβ. ο»ό τέασεοό (4) κϋρτα 
δωμάτια. »ου£ίνς, λουτρό και λοιιούς Βοηθητικούς χώοους. έχει κβθοσό ευσοδό 
μίτρα τετραγ. εκατόν ένα και ενενήντα εκατοστό (101.90). «οοοοτδ χ»ν»- 
διοκτποία: ε£ αόιοιρίτσν ειί του όλου οικοιέδου ογόδντο ε«τδ δεκάκις χιλιοστή 
(βτίοο) «ου αντιστοιχούν οε μίτοα τετραγωνικά εκατόν έ£' και ε4άομήντα εννέα εκατ. 

(106.79) «ήαους ογδόντα ε*τά (87) «οοοοτδ ου«ιμεταχής στις δσ*άνε; κοινοχρήστων 
εκατδν οαοάντο ένα χιλ. (ΐ4!ΐο). ανελκυοτήοα εκατόν οαοάντα ε«τβ χιλιοστά 
(147<) κβι κεντρικής βίουανοης εκατδν οαοάντα ένα χιλιοστά (1411ο) και ουνοοεύε·; 
Ανατ. Με κοινόκτπτο οικδκεδο Αυτ. Με κρινάκτητο οικδκεδο 

Βοο. Με κοινδκτητο οικδ·εβο. με το κλιμβκοοτάοιο κα< με το διαυ/βυα (ί»3) 
τουιδίου οοόαου. στοίχου κβ« «ολ/κίας Μδτιαι- Με κοινόκτπτο οικό*εόο 

0 Ι' δοοαος «ου ραίνεται οτο αοιθυ Α/2 σχέδιο «ατόαεως. αεοτελϊίτοι β«α 
κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή κλιμακο^τάοια, βοανοέσ και άιήβοοωο κοοοελδσεως 
και τα αριβυ εκατόν δέκα «έντε (1*5) και εκαίον δέκα έ£ι (116) 
διαμεοίουατο η ιεριγοορή των οιοΐων έχει ως ε£ής; 

Το Αριθυ οβτδν δΰβ *ντε (ΠδΒιαμίριομο αιοτελείται α»ο τρία κύοια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοικούς Βοηθητικούς χώοους. έχε· κοθοοό εμβαδό μέτρα τετοογ. 
είδομήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. (78,90) «οοοοτδ ουνιδιοκτηοίος ε£ αδιαιρέτου 
ε*1 του όλου οικοεέδου είΛντα οκτώ δεκάκις χιλιοστό (681οο) «ου αντιστοιχούν οε 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και ε£ήντβ εννέα εκατοστή (82,69) Φόρους είήντβ 
οκτώ (68) «οοοοτδ συμμετοχής οτις δαιάνε: κοινοχρήστων εκατόν εννέα χιλιοατί 
(1091ο). ανελκυστήρα εκατδν είκοσι τέοοεοα χιλ.'.ΐ24ΐο) και κεντρικής θέρμανσης 
εκατδν εννέα χιλιοστή (ΐ09ΐο5 κοι ουνοοεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτπτο σικδιεδο Δυτ. Μς κοινδκτητο σι*6«εδο 
Βοο. Με το διβμ/ομα (108) του ιδ(ου ορδρου. στοίχου της διιλανής «ολ/κίας 
Μδτια Με το κλιυακοοτδοιο με κοινόκτπτο οικοχεόο και με το διαμ/ουα (Π6) 
του·δίου οοδρου. στοίχου και «ολ/κίας 

Το Αοιθμ. εκατόν δέκα έ£ι( 116) διαμέριουα ατοτελεΐται α«δ τέοοεοα (4) κύοια 
δωυάτια. κουζίνα, λουτρό και λοιιούς βοηθητικούς τώοους. έχει καθαοό εμβαδό 
μέτρα τετραγ. εκατδν (να και ενενήντα εκατοστή (101,90). «οοοοτδ συνι- 
διοκτηοΐας ε£ αδιαιρέτου ε«ί του όλου οικοτέδου ογδόντα ε»τά δεκάκις χιλιοστ* 

(βτίοο) «ου αντιστοιχούν οε μέτρα τετραγωνικό εκατόν έ£ι και εβόοιΛντα εννέα εκατ. 

(106.79) Φόρους ονδδντς εττί (87) «οοοστό ουμκετοχΛς στις δαιάνες κοινοχρήστων 
εκατόν σαοδντα ένα χιλ. (1411ο), ανελκυοτήοα εκατόν τενήντα εννέα χιλιοστά 
(1591^ «α» κεντρικής βίουανοης εκατδν σαοδντα ένα χιλιοστή (1411ο) »β. ουνοοεύει; 
Ανατ. Με κσινδκτητο οικδκεδο Δυτ. Με κο>νδ«τητο σιχδ«εδο 

3οε. Με κοινδκτητσ οικβϊεδο. με το «λιμ/οιο κο με τα όιαμ/ουα '“ 15ϊ του ιδ'σ·- 
οοδρου. στοίχου και «ρλ/κίας. Νότιο Με κοινό« , " ,, το οικδκεδο 
Δώυς Το δώμς αβοτελείτα α*α κοινοχρήστους χώρου: κλιμακοστάσΌ. χώοο μπχανα- 
στοοίου ανελκυστήρα κο, κ’νετα· ίτρ αριβμ α/ 2 οχέή·ο κςτδ;εμς. 

Τα διαμερίσματα της «ολυκατοικία: (9Β'. έχαυν καινό Βεαυανοη με τα διαμεηαματα 
τη; «αλυκατοικίος εννέα ήλρα(9Α'· ζτσ 5ιςμερίαμα*: τολυκατσ»·;ος .53 αντι¬ 

στοιχούν τα 530 Ιο των συνολικών 5α«3νύν τη; κεντρική; θέρμανση; κα· τρρνοόοτε τβ 
α«σ τσ λεβητσατήσιρ Α£. 

γτοιχο: Α£κλ (10) 

0 Ιτοίχο: δέκα (ΐβ) «ου ραίνεται στο αοιθυ 112Γ9/Α/48/78 σχέδιο Γενικής Αιήτα£η;. 
«ερ*λαμβάνει τις αριθυ δέκα έλρα (10Α) κ«. δίκα Βήτσ (108* «ολυκατσικίες. 
η αριΙμ.ΐΟΑ Πολυκατοικία 

Η «ολυκατοικίβ. με αοιθυ. 10 α του ανήκει στον αοιθμ.(ΐθ) στοίχο. τμ«ου 
412 3 αιοτελείται α«ο «υλωτή-ΐοότειο «αι *ους «οωτσ (Α) . δεύτερο Γ Β 4 ), 
τρίτα (Γ) και τέταρτο (Α! «άνω α·α την «υλωτή-Ισόγεια αοόρους «α- δωυσ 
π «εοιγοαρή των οκοιων έχει ως ε£ήί: 

κ «υλωτή Ιοόνπο αιοτελείται ο«ο καινόιοηοτους χώρους, κεντρική είοοόο 
«ολυκατοικίας. κλιμακοστάσιο και οοονσίο και οαίνεται οτο αοιθυ Α/’ σχίδιο 
κατδρεως. 

0 Α' όμορος ίου ραίνεται οτο αοιθυ Α/2 σχέδιο κστδρεως. αιοτελείται α«σ 
κοινόχρηστους χώοους, δηλαδή κλιμακοστάσιο, αοανοέρ και διδδοουο «οοοτίλάοευς 
και τς αοιθυ «κοτάν δίχα ε«τά (117) και εχατσν δέκα οκτώ (118) 
όιαμεοίσματα π «εριγοαρή των ο«οίων έχει ως ε£δς: 

Το Αοιθυ οατόν δίβ επβ (117)διαμίοισωα ατοτελεί’-ς. οτο τοία κύοια δωυάτια 
κουζίνα, λουτοό και λοι«ούς Βοηθητικούς χώοους. έχε- καθαρό ευβαδό μίτρα τετρσγ. 
εβδομήντα οκτώ κα: ενενήντα εκατ. (78,90) «οοοστό ουνιδιοκτηοίος ε£ αδιαίρετον 
ε»ί του όλου οικοτέδου ε£δντα οκτώ δεκάκις χιλιοστή (681οο, «ου αντιστοιχούν σε 
μίτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και ε£ήν*σ εννία εκατοστά (82,69; Φήρους ε£ήντς 
οκτώ ( 68 ) «οοοοτά συμμετοχής στις δοιάνες κοινοχρήστων εκατό* εννίσ χιλιοστό 
(1091ο). ανελκυοτήοα ενενήντα «ίντε χιλιοστή !951ο «5 κεν*ο<«Λς Βίρμανση.·; 

εκατό* εννέα χιλιοοτή (1091ο) «α» ουνορευε·· 

Ανατ. Με κοινόκτπτο οικδ*εδο, με το κλιμβκοοτάοιο «α· υε το {ιαμ/σωο *(8 ’Ό·- ’δ>οκ 
οοδρου. στοίχον και «ολ/κίας Αυτ. Με το ήιβυ/ομο ( 1255 του ίά'δυ οοόρο^· κςι πτσ.χου 
της άιϊλανής «ολ/κίβς 
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Βοο. ηε *ο«νό«τητα βιΟηίο κοι Μ6τ*α Με κοινόκτητο οικότεδο 

Τβ Αΰίβυ. ο*® 1 *» ίί» 3πύ(·ΐ8}5(α»£οΐθΜ ατοτελείται ατό τίοοεοσ (4) κύοια 
δυυότια, κουζίνα, λουτρό «αι λριίού; Βοηθητικούς χύοου;. ίχει καθαρό εμΒαόό 
μίτρα τετοαγ. εκατόν ίνο και ενενήντα εκατοστά (101,90), «οοοοτό συνι- 
διοκτηοΐα; ι( αδιαιοίτου ενΙ του Ολου οικατίδου ογδόντ*: ε«τδ δεκόκι; χιλιοστό 
(βτίοο) ιου οντιοτοιχούν οε μίτοα τετοατυνικό εκατδν ££ι και εβδομήντα εννίο ε*οτ. 
ί106,79) »Λβου; ογδόντα εττό (87) χοοοστό ουμυετοχής στιε δοτόνε; κο ι νοχρΛστυν 
εκατόν οαοόντα ίνβ χιλ- (1411ο}, ανελκυστΛοα Ε * ςΓίν Εΐ * 00 , ίύ0 χι ; ιοογύ 
(ΐ22^\4θι κεντρικής βίουανοη; εκοτδν οαοόντα ίνα χΊΐοοτό (κιίο) και ουνοοεύει: 

Ανβτ. * κο·*6*τιτα οικότεδο Αυτ. Με κοινόκτΓτο ο.ικδτιόα, με τα «λ»μ/οια. 

■01 με το διβμίαιομα (117) του ίδιου οοόβου. οτοίχου και «αλ/κίς;. 

Ιοο. Μ «ο»νδ«τητο οικότεδο και Νότια Με κοινόκτητο οικότεδο 

Ο Γ άοοοοε του βαίνεται στο αο«βμ Α/2 οχίδια κατδβυ;, ατστελείται ατο 
κοινόχρηστοί ία***. δηλβδή κλιμακοστάσιο. οαανοεο και όιόδοουο «οοοτελόοευς 
&α· το οοι·ιι εκατόν Μια εννία (119} <β» εκατόν είκοοι (120) 
όίουορίβΗοτα «ι τεοιγρο«ή τ**ν οιοίνν ίχει ικ ιΜ;: 

Το Αοιβμ ββτό»»· εκ* (ΐ19·ιαμίΡ·ομα ατστελείται βίο τρία κύοια δυυόηα. 
«<*£(*«. λουτρό ·αι λοινούε Βοηθητικού; χύοου;. ίχε· καθαρό ευββόό μίτρα τετοβτ. 
()βο^ντι οκτώ αι ενενήντα εκατ. (78.90) ιοοοατό ουνιβιοκτησία; ε£ ·όι«<οίτου 
(ΐ( τον Μου βικοτίόου είόντα οκτώ όικόκι; χιλιοστά (ΘΘΙοο) του αντιστοιχούν οε 
μίτρα τετρβνννικά ογδόντα δύο «αι εζήντο εννία εκατοστό (82,69) «ήβου; ε£ήντα 
οκτώ (Μ) τοοοβτό ουμμετοχή; στι; δατόνε; κοινοχρήστων εκατόν εννία χιλιοστό 
(1091ο). ανελκυστήρα εκατόν τίοοερα χιλιοστό (1041ο) και κεντρική; Βίρμανοη; 
εκατόν εννία χιλιοστό (Ι091ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με κοινόκτητο οι«β»εόο , με το κλιμ/βιο κβι με το διαμ/ουο (120) του »61ου 
οοόβου. στοίχου αι τολ/κία;. Αυτ. Με το όιαυίοιομα (127) του >0Του οοόοου. στοίχου 
τηε διτλανόζ «ολ/κίαε. Ιοο. με κοινόκτητο οικότεδο Νότια Με κοινόκτητο οικόιεδο 

Το Αοιβμ.εκατόν είκοσι(120)8ιαμίοιουα ατστελείται ατό τίοοεοα (4) κύοια 
δυυότια. κουζίνα, λουτοό κο λοιτού; Βοηθητικού; χύσου;, ίχει καθαρό εμβαόό 
μίτχ τετοαγ. πατάν ίνα κα; ενενήντα εκατοστό 001,90), τοοοστό αυνι¬ 
διοκτησία; ε£ ;5:βιοίτου ετί του όλου οικοιίόου ογδόντα εττβ δεκόκι; χιλιοστό 
(87ϊοο) ίου αντιστοιχούν οε αίτοσ τετοογμνικά εκατόν ί£ι και εβδομήντα εννία εκατ. 

(106.79) «ήβου; ογδόντα ειτό (67; τοοοατδ συμμετοχής οτι; δοκόνε; κοινβχρήστμν 
εκατόν οαοόντς ία χιλ. (»4ΐΐο), ανελκυστήοο εκατόν τοιήντο ιείτε χιλιοστό 
(Ι351ήκαι κεντοική; βίομανοπ; εκατόν οαοάντα £να χιλιοστό (1411ο) «σι ουνοοεύε»: 
Ανβτ. Με κοινόκτητο οικόιεδο όυτ. κοινόκτητο οικδ«εδο. με το κλιμοκοστόοιο 
και με το δίΟιΛοιουα !19 του ίδιου οοόσου. οτο'χου «αι «σλ/κίας 

•οο. Μ κοινόκτητο οικόιεδο «αι κότια Με κοινόκτητο οικόιεδο 

0 Γ* όοοσο; του αΐνεται οτο αοιβυ Α/2 οχέδιο «οτόαευ;, αχοτελείται α«ο 
κοινόχρηστου; χύσου;, δηλαδή κλιμακοστάσιο, αοανοίο «ο δίόδοουο ιοοσ*ελόοε»κ 
και τα αοιβυ εκβίόν είκίίι £να ( 121 ) και εκατόν είκοοι δύο 022 ) 
όιαμεοίουβτα π τεριγοααή τμν οτοίυν ίχει υς ε£ή;: 

Τβ 4ριΙμ οαπΜείβαι £νο(ί?ΐ) διαυίοΌμσ ατοτελεΐτα: ατο τοία κύοια δυυότια, 
κονίΐα, λουτοό και λσιτού; Βοηθητικού; χώσου;. Ιχε· ιαθαοδ εμθοδό υίτοα τετοαγ. 
ε 3 όουήντβ οκτώ αι ενενήντα εκοτ. (78,30) «οοοοτό ουνιδιοκτησία; ε£ αδιαιοίτου 
ετί του όλου ο>κο*ίόου ε£ήντο οκτώ δε*δ«ι; χιλιοστό (681οο) του αντιστοιχούν σε 
αίτοσ τετοαγννικά ονόόντα ίύο «αι ε£ήντα εννία εκατοστό (82,69! οόνου; ιίήντα 
οκτώ (68! τοοοατδ ουιιμε-οχήζ στις όοτόνε; κοινοχοΛίταν εκατόν εννία χιλιοστό 
(1091ο), ανελκυοτίφα τίοοεοσ χιλ. (ΐΐ4ΐβ) , 01 αντρική; όίομβνοη; 

εχατβν εννία χιλιοστά ;1091ο; «αι ουνοοεύει: 

Ανατ. Με «σ-νόκτητο οικότεί;. με το κλιυακοστόοι: «« με το διαυ/ουσ Μ22! του 
:δ;θν οοόβου. στοίχου ·ο· χοΛ/κίατ λυτ<«ί Με τσ ό αμ/ομς (τ29) του ιόΐου αοόβου 
■α στοίχου τ η; ό>ΐλβνή; τολ/κίβ; Αοο. Με κοινόκτητο οικίιεδσ 
Νότια Με «οινόκτητς οικοιεόσ 

7; Αο.εκατόν είιοαι δύο (122! ό'ωίοιβυο οτοηλίίται ατό τεοοεσα (4) κυοια 
όυυότια. κουύίνό, κουτσό και λοιτού; Βοπθπτικσύ; χύσου;, ίχει καθαρό ίμβαδύ 
μίτρα τετρο. εκατόν ία κα> ενενήντα εκατοστό (101,301, «οοοοτό ουν·- 
όιοκτπβία; ε£ αόιαιοίτου Γ* του όλου οικοιίόου ογδόντα δεκόκι; χιλιοστό 
(·7ΐοο! »ου αντιατοιχοϋν οε μίτοα τετοα>«νικό εκατόν ί£·, αι εβδομήντα εννία εκατ. 

(106.79) οήρου; ογόδντ: εττό (87! «οοοοτό συμμετοχή; στι; όο«όνε; κοινοχοήστυν 
εκατόν οαοόντα ίνς χιλ. <ΐ4ΐΐοί. ανελκυστήρα εκατόν οαοόντα εττό χιλιοστό 
(147%^ κα> κεντοική; βίομανοη; εκατόν οαοόντα £« χιλιοστό ()4ΐϊο) και ουνοοεύίι* 
Ανβτ. Με κοινόκτητο οικόιεδο ΐυτ. Με «σ·νόκτητ3 ο·κόιεόσ , με το κλιμ/σιο κο« 
με το όιαυ/ουα (121) του ιδίου οοόβου. στοίχου κ«· «ολ/κία; 

•οο. Μ κοινόκτητο οικόιεδο και Νότια Με κοινόκτητο οικότεδο 

0 ΐ' Οροβο; χου βοίνετοι στο αοιβμ Α/2 οχίδισ κατόβευ;, αχοτελεΐτβι ς*ο 
κοινόχρηστους χύοου;. δηλαδή κλιμακοοτόοιο, αοανοίο και διόόσουο «οοσ*ε. ν Δοευ< 
και τς αοιβμ εκατόν εΐ«οο· τοίβ (123) κο εκατόν είκοσι τίοοεοα Π24) 
βιαυεοίσυοτα π «ιριτοαβό τυν οιοίμν ίχει «ς ε£ής: 

Το Αοιβυ.οατόΝ είκοσι το<α(ΐ23··αυ(σισμό ατοτελεΐτα. αχο τοία κύρια όυυότια. 
κουζίνα, λουτοό «αι λσιτού; Βοηθητικού; χύοου;, ίχει καβαοό ευβσόό υίτοσ τετοαγ. 
εβόουΑντα οκτώ και ενενήντα εκατ. (78.90) τοοοατδ συν ιδιοκτησία; ε£ αδιαιοίτου 
ετί του όλου οικοιίόου ε£ήντα οκτώ δεκόκι; χιλιοστό (68ΐοο) «ου αντιστοιχούν οε 
μίτρα τΓτοογυνικό σγόόντα 5ύο και ε£Λντα εννίβ εκατοστό (82.69) #ή#ου; ε£ήντα 
Φιτώ {68} τοοοστο συμμετοχή; οτι; δατόνε; κοινοχρήστυν εκατόν εννία χιλιοστό 
(1091ο), ονιλκυστήρα εκατόν είκοσι χιλ.(1241ο) «αι κεντρική; Μρμανοη; 

εκατόν εννίο χιλιοστό (1091α) και συνορεύει: 

Ανατ. κοινόκτητο οικότεδο. υε τς κλιμακοστάσιο και μχ-το διαυ/ουα (124) του ιδίου 


οοόοου. στοίχου και ιολ/κία; Αυτ. Με το διομ/ομα (131) του ιδίου οοόβου. «αι οτρ*τθυ 
τη; διχλανή; ιολ/·ία;. 

Βοο. Με κοινόκτητο οικότεδο και Νότια Με κοινόκτητο οικότεδο 

Το Αο. εκατόν εΐβαρι τία)οα(ΐ24Αιαμίοιαμβ α«οτελε(τβι ατό τίοοεοα (4) κύοια 
όυυότια, κουζίνα, λουτρά κβι λοιτού; Βοηθητικού; χύοου;. ίχε< καβαοό ευΒαδό 
μίτρβ τετοαγ. εκατόν £ν« κβι ενενήντα εκατοστό (101,90). «οοοοτό ουνι- 
όιοκτηοΐα; ε£ οόιαιρίτου εχ[ του όλου οικοιίόου ογόόντα εετό δεκόκι; χιλιοστό 
(87ΐοο) >ου αντιστοιχούν οε μίτρα τετοαγυνικό εκατόν ί£> και εβδομήντα εννί; εκό*. 

(106.79) ·ή*ου; ογδδντο εττό (87) «οοοοτό συμμετοχή; οτι; όοτόνε; κοινοχρ.ήοτυν 
εκατόν οαοόντα ίνς χιλ. (ΐ4ΐΐο), βνελκυοτήοα ικςτόν «ενήντο εννία χιλιοστό 
(1591^ και κεντοική; βίουανοη; εκατόν οοοόντα ίΛ χιλιοστό (ΐ4ΐΐο) και ουνοοεύε·: 

ΑΜατ. Με κοινόκτητο οικότεδο Αυτ. Με κοινόκτητο οικότεδο, με το κλιμ/σιο και με το 
βιαμ/ομα (123) του ιδίου οοόβου, στοίχου και «ολ/κία; 

Βοο. Με κοινόκτητο οικότεδο και Νότια Με κοινόκτητο οικόιεδο 

Ιώμο: Το όύυ; ατςτελείται ατο κβινόχοηοτου; χύσου; κλιμακοοτόοιο. ιύοσ μηχβνο- 
στοοίου ανελκυστήοο κα> βαίνεται οτο αοιθυ */3 όχίδιο κβτόοιχ. 

Τα διαμεοίοματα τη; ιολυκατοικία; (τοα) ΐχουν κοινή βίοιΛνοη με τα διβυεσίσυο·: 
τη; «ολμκατοικίο; όίκα ΒΛτα (»0·) . Ζτβ διαυεοίομστα τη; τολυκο*οικίο; (ΐΟΑίονη. 
οτοχούν τα $00 Ιο τμν ουνολικύν όατονύν τη; κεντρική; θίουονοη; και τροβοόοτε’τα« 
ατό το . ΑεΒητοοτόοίο Α6 
μ αοιβμ. ίο· Πολυκατοικία 

η ιολυκατοικία; με αοιβμ.ΐΟβ του ανήκει στον αοιθμ. (10) στοίχο, τϋτου 
412 I ατοτελεΐτα· ατο νυλυτή-ΐοόγειο και του; τούτο (Α) , δεύτερα (·}, 
τοίτσ (Γ) και τίταοτο ΓΙ) τάνυ ατο την τυλυτή.ΐοόγειο οοόβου; και δώμα 
Π τεριγοοβή τυν οτοίυν ίχει μ; ε£ή;: 

η «υλυτή Ιοόγειο ατοτελεΐτβι ατο κοινόχρηστου; χύοου;, κεν»ο»κΛ είοοόο 
ιολυκατοικία;. κλιμακοστάσιο και αοανοίο και βαίνεται οτο αοιβμ Α/ι αχίόιο 
κατόαεμζ. 

0 Α' όοοβος του βαίνεται στο αοιβμ Α/2 αχίόιο κστόβεικ, ατοτελεΐτα^ ατο 
κοινόχρηστου; χύοου;. όηλαόή κλιμακοοτόοιο. αοανοίο και όιόδρουο τοοοτελόοεν; 
και τα αοιβμ εκστόν είκοσι τεώτι (125) και εκαΐδν είκοσι ί£ι (126) 
βιαμεοίαυατα π τεριγοαβή τνν οτσίυν Ιχΐ. υ; ε|ή;: 

Το Αο.εββτόν είκοοι «ντε (125) όιαμίοισυα ατστελείται ατο τοία κΟο·π όμυάτιβ, 
κουζίνα, λουτοό κα> λοιτού; 3οηβητικού; χύοου;. ίχει κσβαοώ εμβαόό μίτοο τετοςγ. 
εΒόουήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. (78.901 τοοοοτδ ουνιόιοκτποία; ε£ οόιαιοίτου 
ετί του όλου σικστίόου εζήντο οκτύ δεκόκι; χιλιοστό (681οο) του οντιοτοιχούν οε 
μίτοα τετοαγυνικό ογδόντα δύο και είήντς εννίο εκατοστό (82.69) βάβου; είΛντα 
οκτώ (68) ιοοοστό συμμετοχή; οτι; δοτόνες κοινοχοήοτυν εκατόν εννίβ χιλιοστί 
(1091ο). ανελκυοτί»α ενενήντα ιίντε χιλιοστό (951ο) και κεντοική; βίουαναπ; 
εκατόν εννία χιλιοστό (ΐ09ΐο) κοι ουνοοεύει: 

Ανβτ. Με το όιου/ομβ (117) του ιδίου οοόβου. στοίχου τα; διτλανή; τολ/κία; 

Αυτ. Μ; κοινόκτητο οικότεδο , με το κλιμακοοτόοιο κβι με το όιαμ/ομσ (1261 

του ιδίου οοόβου, στοίχου «οι «Ολ/κία; 

Βοο. Με κοινόκτητο οικότεδο και Νότια Με κοινόκτητο οικότεδο 

Το Αρ.ΜΒόκ είκοοι Ι£ι (126) όιαυίοιομα οτοτελείται ατό τίοοεοβ (4) κύοια 
όυυότια, κουζίνα, λουτρό και λοιτού; Βοηθητικού; χύοου;, ίχει καβαοό ευθαδό 
μίτρα τετοατ. εκατόν ίνα κα> ενενήντα εκατοστό (101,90), τοοοστό ουν«- 
όιοκτοοία; ε£ αδιαιοίτου ετί του όλου οικοιίόου ογδόντα οτό δεκόκι; χιλιοστό 
(87ΐοο) «ου αντιστοιχούν οε μίτοα τετοαγυνικό εκοτδν ί£· και εβδομήντα εννίο εκατ. 

(106.79) «ήβου; ογδόντα εττό (87) ιοοοστό συμμετοχή; στι; δατόνε; κοινοχοΛστμν 
εκατόν οαοόντα ίνα χιλ. (14ίϊο). ανελκυστήρα εκστόν.είκοσι δύα χιλιοστΰ 

(1221^ και κεντοική; βίομσνση; εκατόν οαοόντα <να χιλιοστό (ΐειίο) «αι Ουνοοεύε;: 

Ανβτ. Με κοινόκτητο σικότεοο . με τσ κλιμ/σιο *α- υε το όιαυ/αμα (125) του ·όίου 

οοόβου. στοίχου κα* τολ/κία; Αυτ. Με ·ο>νόκτητσ οικότεδο 
Βοο. Με κοινόκτητο οικότεδο Νότια Με κοινόκτητο οικότεδο 

ώ Β' όσοβο; «ου βαίνεται στο ασιθμ α/ 2 αχίόιο κατόβευ;. α«οτελίίτο< α«ς 
καινόχρήστου; χύοου;. όηλοόή «Αίμοκοστόοις. βοανοία και όιόόοουσ ιοοστελάρε Μ ( 

•β’ αοιβμ εκατόν είκοσι εττό (Ι27'· κα ε«αΐον είκοβι οκτώ 'ΐ28' 
διαμερίσματα η «εριγοαβό τυν οτοϊυν ίχε «; ε£ή;: 

Το Αε.'-εκοτόν είκοσι εττό (127) βιαυίσιουα στοτελείτο' ατσ τοίς «ΰαι; δυμότις, 
κουζίνα, λουτρό κα· λο·«οΰ; Βοηθητικού; χύοου;. ίχει καθαρό εμβοόό μίτοο -ετσαγ. 
εΒόομήντς ο«τώ και ενενήντα εκατ. (78,90) «οοοοτό ουνιδιοκτησία: €ί αόιβιθί*χ 
ετί του όλου οικοιίόου εζήντα οκτώ δεκόκι; χιλιοστό (681οο) του αντιστοιχούν σε 
μίτοο τετρογμνικό ογόόντσ όύσ και εζηντα εννία εκατοστό (82,69) «Λβου; εζήντα 
οκτώ (68) ιοοοστό συμμέτοχη; στις όατόνε; κοινοχρήστυν εκατόν εννία χιλιοστό 
(1091ο), ανελκυστήρα εκατόν τίοοεοα χιλιοστό (1041ο) κα· κεντρικής θεσμανοτ; 
εκατόν εννεα χιλιοστί (1091ο) και ουνοοεύει: 

Ανατ. Μ το διαμίοιομα (119! του ιΰίου οοόβου «αι στοίχου τη; διτλανή; τοκ/κια; 

Αυτ. Με κοινόκτητο οικότεδο, με το κλιμ/ο<ο και με το όιαμ/σμα τ26 του ·δίχ· 

οοόβου, στοίχου, και τακ/κίο; 

Βοο. Μ κοινόκτητο οικότεόο και Νότια Με κοινόκτητο οικότεδο 

Το Αο. Μπόν εί«οι ςκτώ (12Β- όιαυίϋίομο ατστελείται α«ό τίοοερα (4) κιϊοια 
όμυότια. κουζίνα, λουτοό και λοιτού; Βοηθητικού; χύοου;, ίχει καβαοί ευβαδό 
μίτοα τετοαγ. εκατόν ίνα «α< ενενήντα εκατοστό (101.90), «οοοοτό ουνι- 
όιοκτήσία; ε£ αδιοιοίτου ετί του όλου οικοιίόου ογδόντα εττό δεκόκι; χιλιοστ: 

(871οο) «ου οντιοτοιχούν οε μίτρο τετοαγυνικά εκατόν ί£ι «αι εΒόουηντο εννί: ε«ατ. 

(106,79) «ήβου; ογδόντα εττό (87) τοοοοτδ συμμετοχής στ·; δατόνε; κσινοχρήβτ^ν 
εκατόν οοοόντα ίνα χιλ. (1411ο), ανελκυστήρα εκατόν τριάντα τίώτε χιλιοστί 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ί*--V ι - ! «ίντρικής βέουονοης ελατών οαοόντα ένα χιλιοστό (!4ΐΐο) κ.ο■ συνορεύει: 
Αν:τ. Μι κο>νδ«τητο οικόιιδο, νε το κλιμ/οισ και το όιαυ/ανο \Π του 1 0Του 
χύσου, βτοίχου κα· ιολ/«ίας Αυτ. Με κοινόκτητο οικόιεόο 
βοο. Με κοινόκτητο οικόιεόο και Νότια Με κοινδκτπτο οικόιεόο 

Ο Γ' όοοσος ιου ραίνεται ατο αο·6υ Α/2 οχέόιο κατόσεως. αιοτελείται αιο 
κοινόχρηστους χώοους. δηλαδή κλινακοοτόοιο. ασανοέο και όιάδρουο ιοοοκελόοεως 
■οι τα αρ·δν εκατόν κ1κοο« εννέα (129) και εκατόν τοιόντα (Τ30) 
όΌυεο'ουοτα η ιεσιγροσή των οιοίυν έχει μ<’ι{ής: 

Το Ας.αβτ&ι είβοι 0*40 (129) διαμέρισμα αιοτελείται βίο τρίο κύριο δωμάτια, 
κουζίνα, λουτοβ <β· λοιτούς Βοηθητικούς χώρους. έχει καθαοό ενβοόδ νίτρο τετραγ. 
εβδομήντα οκτύ και ενενήντα εκατ. (71.90) «οοοοτό ουνιδιοκτησίας ε£ οόιοιρίτου 
ε«Γ του όλου οικοιίόου είήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστό (Βθίοο) νου αντιστοιχούν οε 
μίτρατετρατωνικά οτόόντα δύο και κ£ήντ« εννέα εκατοστό (12.Η) ρήσους εΕήντβ 
ο*τύ (6β) ιοοοστό συμμετοχής στις όαιόνες κοινοχρήστων εκατόν εννίο χιλιοστό 
(1091ο), ανελκυστήρα **° τύν δέκα τίοοεοα χιλ.(ιΐ4ΐο) χ β , Κ | νΤ ρ Ιβ ή{ Μομανοης 
εκατόν εννία χιλιοστό (1091ο) και συνοοεόει: * 

Ανατ. Νε το όιοι/ουα (121) του ιόίου οοόσου. ϊτσίχου τ-ς διίλανέ: «ολ/κίβς 
Αυτ. % το κλιυβκσστόοιο νε κοινόκτητο οικόιεόο και νέ τ: διαν/ενα ΓΤ30) 
του ιόίου «οόαου. στοίχου και «ολ/κίας 

Βαο. Με κοινόκτητο οικόιεόο και Νότια Με κοινόκτητο οκόιεδο 

Το Αοιθω. εκατόν φ*όνιαΠ 30 ό<αυ£οισυα ανοτίλείτβι αιί τίοοεοα (4) κύοια 
όυΜότιβ. κουζίνα, λουτρό και λοιίούς βοηθητικούς χώοους. ί«' καθοοό ενίαδό 
ιιίτοα τετοβγ. εκατόν ένα κα< ενενήντα εκοτοοτό (101.90). ιοοοατό ουν ι¬ 
διοκτησίας εΙ αόιαιοίτου ειί του όλου οικοιίόου οτόόντα εττά δεκάκις χιλιοστό 
(Β7ΐοο) «ου αντιστοιχούν οε νίτρα τετραγωνικά εκατόν «ι και εβδομήντα ενν(α εκατ. 
(106.79) ρήσους οτόόντα ε«τό (17) «οοοοτό ουυυετοχήε στις όαιόνες κοινοχρήστων 
εκατόν οαοόντα ένα χιλ. (1411ο). ανελκυστήοα εκοτόνοββόκτα ητό χιλιοστό 
(147^ και κεντρικής θίρυβνοης εκατόν οαοόντα ένα χιλιοστά (ΐ4ΐΐο) και ουνοοεύο: 
Ανοτ. Με κοινόκτητο οικόιεόο. με το κλινακοοτόοιο και με το όιαω/ουα (129) 
του ιόίου οοόσου. στοίχου και «ολ/κίβς Αυτικό Μι κοινόκτητο οικόιεόο 
Βοο. μι κοινόκτητο οικόιεόο κα< Νότια Με κοινόκτητο οικόιεόο 

0 Α’ όοοσος ιου βα!νέτοι στο αο<0υ Α/2 οχέόιο κατόοεκ. αιοτελείται αιο 
κοινόχρηστοι* ιώοους. δηλαδή κλινακοοτόοιο, αοανοόρ και όιόόοουο «ροοιελάσεως 
και τα ασιβιι εκατόν τριόντα ένα (131) και εκατόν τοιόντα όόο (132) 
διαμερίσματα η «οιγραβή των οιοίων έχει ως ε£ής: 

Το Αρ. σαιόν ν*όΜ 0 ένα (131) διαμέρισμα ανοτελεΐται αιο τρία κύοια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λριιούς βοηθητικούς χώοους, έχει κοόαοό ενβαόό νίτρα τετοβγ. 
εβδομήντα οκτώ και ενενήντα εκατ. (78.90) ιοαοοτό ουνιδιοκτησίας ε£ αόιαιρίτου 
ειί του όλου οικοιίόου ι£ήντα οκτώ δεκάκις χιλιοστό (6*%βο) ιου αντιστοιχούν οε 
νέτοα τετραγωνικά ογδόντα όόο και εζήντα εννία εκατοστό (82,69) ρήσους εΐήντα 
οκτώ (60) «οοοοτό οουυετοχής οτις όαιόνες κοινοχρήστων εκατόν εννία χιλιοστά 
(1091ο). ανελκυστήρα εκατόν είκοβι τίοοεοα χιλ.(ΐ24ϊο) κοι κεντρικής βίονανοης 
εκςτόν εννία χιλιοστό (1091ο) και συνορεύει: 

Ανατ. Με το όιαυ/ουο (123) του ιόίου οοόσου. στοίχου της όιιλβνής τολ/κίαε 

Αυτ. * κοινόκτητο οικόιεόο νε το κλινακοοτόοιο και νε το όιαν/ουα Ρ32) του ιόίου 

οοόσου. στοίχου και ιολ/κίας 

Βοο. Με κοινόκτητο οικόιεόο και Νότια Με κοινόκτητο οικόνεόο 

Το Αο.ασ* τριάντα ϊο (132) όιανίοιανα αιοτελείτο· αιό τίοοεοα (4} κύρια 
όυυότια. κουζίνα, λουτοό και λαϊκούς Ιοηθητικοίκ χνρους, έχει καθαρό ενβαδό 
νίτρο τετρατ. εκατόν ένα και ενενήντα εκατοστό (101,90), «οοοοτό συν ι¬ 
διοκτησία: ε£ αόιαιρίτου ειί του όλου οικοιίόου οτόόντα ειτό δεκάκις χιλιοστό 
(Β71οο) «ου αντιστοιχούν οε νίτρο τετοογωνικό εκατόν (£ι κβ> εΒόουήντα εννία εκοτ. 
(106.79) ρήσους οτόόντς εττά (07) ιοοοατό ουυοετοχής οτις όαιόνες κοινοχρήστων 


εκατόν οορόντβ ε^ χα. ραιΐο). ανελκυστήρα εκατόν ιενήντα εννέα χιλ.οβτί 
(!Ε9^ και κεντρική; Βέονονοής εκοτόν οαρόντα ίνβ χικιοοτέ (1411ο) και ουνοοεύε ι: 

Ανατ. Με το κλινβκοοτόοιο , με το διαν/Ρνα 131 του ιόίου οοόσου. στοίχου κο· 

■ολ/κίας κοι υε κοινόκτητο οικόνεόο Αυτικό Με κοινόκτητο οικόιεόο 

Βοο. κοινόκτητο οικόιεόο «οι Νότια Με κοινόκτητο οικόιεόο 

Α4υθ Το όϋνς αιοτίκείτοι αιο κονόχρηοτους χύοους κλινακοοτόοιο. χύοο νηιανο* 
οτοαίόυ βνελκνοτήρα και σαΐνετα* οτο οοιόν α/ 3 σχέδιο κοτόκνς. 

Τα διανερίονοτα της »ολυκοτα»κίας τοβ έχουν κοινή ίίρνανοη νε τς διβνςρίονατα 
της ιολυκοτοικίος δέκα όλσα (10 Α.). Γτα διανοίονοτα της ιολνκατοικίας (1Ο0)οντι- 
οτοιχούν το $00 Ιο των συνολικών δακνύν της κεντρικής ΗΡυανοης και τροσοόοτείτα 
αιό το α 6 ΑεΒητοοτόοΐο. 

κάθε μία αιο τις άνω οοιζόνηε; ιδιοκτησίες αιοτελεί βνείόρτητη ιίιοκτηεΐ- 
^.ον όιέιεται αιο τΐζ ίιατό£ει; του Ν. 3741/1929 ■ «ί' της «δ“'όοοσον «όιοκτηοία:* 

•υιως τοοιοιοιήβηκε νε το ΝΑ 1024/1971. το όοβοο 10 Αλ 163/1967 όίως οντικβταετόόηχε 
και τροιοιοιήθηκε νε το να 94|/ΐ97ΐ και 145/1073 »«· τα βΐθρο 1002 κα· ΐιι? ακ 
Ε ιδικό τα χίλια ιεντοκόοια ενενήντα ειτό τετραγωνικό νίτρα (1597,00! , 
ιαςονένουν οαν ενιαίοι αυτοτελείς χώροι στην ιδιοκτησία του ΟΕΚ. α οιοίος *ααα- 
κρβτχί το δικαίωνα ν« δ»ον οο σύ*€ι τούτους οιοπόδιοτε και κατό την οιόλνΐΓ *ςίοτ 
του οε κειοσότεοους εΐι νίοους χώοους ιβ< να «ροβαΐνει νονονερϋς και χυΡΐς την 
*.)^τρο£γ. των λτιιών <λ»νιό·οκτητύν οτην κατανομή των ανηκόντων οε <αθε ένς αιο τους 
ενιαίοος τούτους χώοους «οαοοτύ* ουνιόιοκτηοίας ετι του οικοιίόου καινα .συνιοτό 
κβτ' βυτόκ τον τρόιο χωοιοτές οριζόντιες ιδιοκτησίες, ούυσωνο με τι;*^ιρτόζεις 
και να κατανέμει τις όαιόνες των κοινοχρήστων , σύνσυνα ιρος τις ΰιοτάίεις 
του Γενικού και του Ειδικού «ανονισυού. 

Γ. ΠΕΑ1Α «ΑΓ ΠΙΝΛΚΤ; 

1) Πίνακας «ου ιεριέχει τον αριδυό τω\ κατοικιών, τον στοίχο στον οιρίο ανήκει κόθε 
μία, τόν τύ«ο κατοικίας, τπν θέση αυτής και τον αοιόυδ των δωματίων, το ενόοόό αυτής , 
το ενβοόό της αιοίήκης νου ενδεχομένως αντιστοιχεί σ'αυτή». τα «οοοοτό «ου αντιατοιχούν 

α'βυτήν οε δεκάκις χιλιοστό ουνιόιοκτηοίας ε*ι του οικοιίόου «α> σόσοος και το «οοοοτό 
ουνιόιοκτηοίας οε Π εχί του οικοιίόου. 

2) Το οχέόιο Γενικής Αιατόίενς στο οιοία εικςνίζεται το όλο αρχικό οικδιεός δ·υς 

αγοοόοτηκε οιο τον 0€λ, το τμήμα αυτού «ου διατέθηκε για δηνόοιους και κεινόχρηοτους 
χώοους (νε κόκκινο χρώμα) τα τμήματα αυτού «χ αιβΡ'ίζουν το οικοιεδο 

του οικισμού, οι χώροι ίου οικοιίόου του οιχιονεύ,ιου καταλομθόνονται αιο του; 

δ έ κ α (10) στοίχους, οι χώοο 1 του καταλονΒόνονται ατο κόέε υιό κατοικία κάθε 
στοίχου και τα τμήματα του οικοιίόου ·ου οικισμού, ιου ανήκουν κοτ'οιοκλποτική χρήοη 
οε κόθε κατοικία. 

3ι ΙχΚδΜ κοι6ψ«»*». 6κκων τοωων κοβΜς «οι το οχετικύ στα*ε»ο κοοτολογπβης 

Ολο τα ονωτΟΟΜ κυρΚΜοντοι «νΐόζ *«ΚλΑον γκμ ήα «οηπεΟκι σπ Χυωβ/ωον ΑΟττνων »μ»τ) Καμντ - Μ*μ 
«Μου «ου Κχο σιινταχΜ η αοΦυ 3450/31.7 ββ ηροξη αυτού. 

Α. «ΑΝΟΜΙΣΜΟΓ ΣΧΕΙΕΠΝ ΓτχίΑΙΟεΤΗΤΏΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

0 Κανονιβυός ίου όιίιει τις αχίσεις των ουνιδιοκτητών του «βρόντος οικιουού 
και «ερ<λανθάνει β) Τον Γενικό Κανονισμό των οχίοεων των συνιδιοκτητών οι οχίοτ 
νε τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώοους του όλου οικισμού και β) Τον Ειδικό 
κανόνιοιίδ των συνιδιοκτητών κόθε στοίχου. Καταρτίσθηκε δυνάμει των αοιθμ. 

23/19.3.76 κα< 07/15.11.1977 αιοσόοεων ταυ Α/κού Συμβουλίου του ΟΕΚ κθ> δημο- 
αιεύθηκε οτα αοιθμ 441/5.4.76 και 1296/16.12.77 σύλλα τη; Εωηνκρίδας της κυβεο- 
νήοεως (τεύχος 9) αιοτελεί δε ανβιόοιοοτε μέρος της ιαοοϋοος ιοόΐης ουβτβοίυς 
οοιζοντίων ιδιοκτησιών του οικιουού και αντIγροσα άνω σΕκ « 3 ίη να 

νεταγοοσσ- νε την «αοούοα. 

Τα ΑΣ του 06Χ αιοσοοίΟε. η οαοούοα αιδσοοη νο βηνοοιευθεί στην Εση.νερίδο της 
ΚυδερνΑοεως ο'εσαονογη του άσθοου 10 «αο. 2 τον αν 163/1967 ό·ως αντικαταοτόδηκε 
κοι ιοιύει οήνερα. 


Η απόφαση αυτή θεωρείται επικυρωμένη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυθερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
ΑΘΑΝ. ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ 










10446 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΠΟΔ1ΣΤΡ1 ΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙ.ΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΗ * ΡΑΧ 52 34 312 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5225 761 

5230 841 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225 713 

5249 547 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239 762 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 141 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248 188 

Οδηγίες για δημοσιεύματα ΑΕ. - Ε.Π.Ε. 5248 785 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 5248 320 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Βασ. Όλγας 188,1ος όρ. - Τ.Κ. 546 55 (031) 423 956 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4136 402 

Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 4171 307 

ΠΑΤΡΑ (061) 271 249 

Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 224 581 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 Ί0651) 21 901 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ (0531) 22 637 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 26 522 

- Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ. 

. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Από 8 σελίδες και ά*ύ προσούξηση 100 δρχ. ανά βσέλιδο ή μέρος αυτου 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 

Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ 3512 

Α' (Νόμοι, ΠΔ.. Συμβάσεις κ.λπ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

Αναττυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Μ π Λ Α (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών κ.τλ.) 
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών 8 Ε.Π.Ε. 

60.000 δρχ. 

70.000 - 

15.000 - 

70.000 - 

30.000 - 

15.000 » 

5.000 > 

10.000 » 

3.000 » 

10.000 » 

250.000 > 

3.000 δρχ. 

3.500 » 

750 » 

3.500 - 

1.500 » 

750 * 

250 - 

500 » 

150 - 

500 » 

12.500 » 

ΠΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ ΑΕ. 8 Ε.Π.Ε. 

250.000 » 

12.500 » 

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το 
οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέραν των ανωτέρω ανοφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπο¬ 
ρεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ 
(Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό 
της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρπο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 

Οι υπηρεσίες του κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00 | 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


















